사용 설명서 


© EGO GO | 다 


2 a a eee 
본 가 이 드 의 사용 방법 


배터리 설 치 하기 10 
EV3 브릭 켜기 " 
EV3 모터 12 
라지 모터 12 
미디엄 모터 12 
EV3 센서 13 
컬러 센서 13 
터치 센서 14 
적외선 센서 및 원격 적외선 비 15 
센서 및 모터 연 결 하기 17 
컴 퓨 터 에 EV3 브릭 연 결 하기 .. 18 


USB 케이블 


[=] H 
무 선 ㅡ 블루투스 . 


무 선 -\/1-1 
EV3 브 릭 을 태 블 릿 에 연 결 하기 
1 ㅁ 080 에 블루투스 연 결 하 기 . 
Android 태 블 릿 에 블루투스 연결 
EV3 브릭 인터페이스 . 
최근 실행 
파일 탐색 
브릭 g. 


EV3 소프트웨어 


+++ +++ + + + + 


최소 시스템 요 구 사항 . 
소프트웨어 설 치 하 기 .. 


프로그래밍 브릭 및 팔레트 
하드웨어 페이지 
콘텐츠 편집기 


EV3 Programmer App 


SANAR S TA ————— 
Programmer App 설치 
로비 …. 
로봇 미션 . 
프로그래밍 .. 
프로그래밍 브릭 및 팔레트 


하드웨어 페이지 … 


+++ + + + + 


문제 해결 

+ EV3 소프트웨어 업데이트 . 
+ 펌웨어 업데이트 . ㆍ 
+ EV3 브릭 초 기 화 하 기 . cemmmmmmnmmmnnnnnnnununnnunnnanana 


이미지 파일 목록 . 


브릭 프로그램 MX 
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환 영 합 니다 


LEGO” MINDSTORMS” 세 계 에 오신 것을 환 영 합 니다. 
LEGO* MINDSTORMS* EV3 로봇 세 트 에는 수천 개의 LEGO 로 봇 을 


만들고 조 종 하는 데 필요한 모든 부 품 이 들어 있습니다. 


만일 LEGO MINDSTORMS 로 봇 을 조 립 하는 것이 처 음 이 라면 EV3 
포장 상 자 에 표시된 다섯 가 지 의 멋진 로봇 캐릭터 중 하 나 를 조 립 하는 
것부터 시작할 것을 권 장 합 니다. EV3 프로그래밍 소 프 트 웨 어 와 태블릿 
기 반 의 Programmer Appol| 기본 포 함 된 로봇 미 션 에 는 조립 설 명 서 와 
BRS 프 로 그 래 밍 하는 방 법 에 관한 예 제 가 함께 들어 있습니다. 이들 
로 봇 은 LEGO MINDSTORMS 디 자 이 너 들이 LEGO MINDSTORMS 
EV3 로봇 시 스 템 을 이용한 조립 및 프로그래밍 방 법 을 시 연 하 기 위해 
제 작 한 작 품 입니다. ABS 따라 하다 보면 어느새 자 신 의 LEGO 
작 품 이 여러 가지 동 작 을 할 수 있는 살아있는 로 봇 으로 바뀌어 있는 
것을 발 견 하게 될 것 입니다. 


LEGO MINDSTORMS EV3& 

할 |. 로 봇 을 머리 속에 그 려 본 
후에 조 립 하세요. 모 터 와 센 서 를 사용 | 과 움 직 임 을 추 가 하세요. 
소 프 트 웨 어 가 로 봇 에 생 명 력 을 불 어 넣는 방 법 을 안내해 줄 것 입니다. 


만들기: 세 트 에 포 함 된 LEGO 부품, 모터 및 지능형 MAS 사 용 하여 
로 봇 을 조 립 하 세요. 


명령: 직 관 적 인 아이콘 기반 프로그래밍 인 터 페 이 스 로 로봇 
프 로 그 래 밍 하 세요. 원하는 액 션 을 프로그래밍 창 으로 끌어다 놓 
로 봇 의 동 작 에 맞게 조 정 하 세요. 


을 
E 
al 


출발! 로 봇 을 조 립 하고 프 로 그 래 밍 했으면 이제 가지고 놀 차 례 입니다! 


ol 


LEGO.com/mindstorms 페 이 지 에서 새로운 AAS 확 인 하고 
다른 사 람 들 이 LEGO MINDSTORMS AIEE 어떻게 사 용 하고 있 는 × 
살 펴 보 세요. 서 로 의 창 작 품 과 경 험 을 공 유 하는 것 이 야말로 자 신 은 물론 
모든 LEGO MINDSTORMS HAH 도 움 이 되는 길일 테니까요. 


그 곳 에 서 만나요! 
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본 가 이 드 의 사용 방법 


본 가 이 드 에 서는 LEGO® MINDSTORMS? EV3 7| $& 처음 접하는 
사 용 자 가 알아야 할 모든 것을 알 려 줍 니다. EV3 브릭, 센서, 모터, 
컴퓨터 기 반 의 LEGO MINDSTORMS EV3 소프트웨어, 태블릿 기 반 의 
EV3 Programmer App 등 자 신 만 의 로 봇 을 조 립 하고 프 로 그 래 밍 하 고 
놀 이 를 하기 위해 필요한 모든 요 소 가 포 함 되어 있습니다. 


EV3 기술 


3 
수 있는 여러 가지 모 터 와 센 서 에 대한 설 명 이 제 시 되어 있 습 니 
아울러 EV3 브 릭 을 컴퓨터 또는 태 블 릿 에 연 결 하는 방법 SIE 
브릭 인 터 페 이 스 를 통해 접근 가능한 각종 기 능 과 설 정 이 소 개 됩니 


퓨터 기 반 의 EV3 소 프 트 웨 어 와 더불어 소 프 트 웨 어 의 설치 과 정 과 
각종 화면, 자습서, 도구 등 이 소 개 됩니다. 


EV3 Programmer App 


태블릿 기반 EV3 Programmer App2| 각종 7| eu 특 성 에 대한 
설 명 이 제 시 됩니다. 


문제 해결 
펌 웨 어 와 소프트웨어 업데이트 방법, EV3 브릭 초기화 요령 등 EV3 
장 치 를 최상의 상 태 로 유 지 하 는 방 법 이 소 개 됩니다. 


유용한 정보 

마지막 장의 내 용 은 EV3 소 프 트 웨 어 와 EV3 Programmer AppS 
통해, 또는 EV3 브릭 인 터 페 이 스 에서 직접 프 로 그 램 에 통 합 할 수 있는 
재미있는 사 운 드 와 이 미 지 의 목 록 으로 구 성 되어 있습니다. 끝 으로 
LEGO MINDSTORMS EV3 세 트 에 포 합 되어 있는 모든 레고 요 소 가 
시각적 일람표 형 태 로 제 시 되어 있습니다. 


참고 


본 가 이 드 의 곳 곳 에 배 치 되어 있는 특별한 육각형 모 양 의 참고 정 보 를 


유용한 힌트, El, 경고 사항 등 각종 중요 정 보 가 들어 있습니다. 
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co p 
도움말 


EV3 소프트웨어 도움말 

EV3 소 프 트 웨 어 에는 포 괄 적 이고 구 조 화 된 도움말 문 서 와 더불어 
사 용 자 가 응용 프로그램 내 부 에서 선택한 개 체 에 관한 상 황 별 정 보 가 
포 함 되 어 있습니다. EV3 소프트웨어 도 움 말 과 ㄷ \3 소프트웨어 도움말 
메 뉴 의 SSH 도 움 말 에 액 세 스 하 십시오. EV3 소 프 트 웨 어 의 사용 
방 법 에 관하여 도 움 이나 정 보 가 필요할 경우 이 곳 에서 일 차 적 으로 
확인할 수 있습니다. 

EV3 소프트웨어 도 움 말 에는 LEGO? MINDSTORMS” EV3 세 트 에 
포 함 된 MAS 모 터 를 이용해 프 로 그 램 을 최적 활 용 하는 방 법 이 
설 명 되어 있습니다. 이 정 보 는 EV3 소프트웨어 또는 EV3 Programmer 
^00 중 어느 것을 사 용 하든 매우 유 용 하게 활 용 될 수 있습니다. 


아울러 EV3 소프트웨어 로 비 에 도 EV3 소 프 트 웨 어 의 주요 기 능 에 관한 
빠른 시작 비 디 오 가 포 함 되어 있습니다. 


EV3 Programmer 도움말 


EV3 Programmer App 도움말 EME YW 환 경 에서 사 용 되 는 각종 
아이콘, HE, 영역 등 의 기 능 과 용 도 를 알 수 9 자 료 입 
아울러 프로그래밍 브릭 모 드 와 파라미터 
볼 수 있듯이, 물음표 기호 아 이 콘 이 표 시 되는 곳 마다 상 황 별 도 움 말 이 
함께 제 시 됩니다. 그 외에도 EV3 브 릭 을 태 블 릿 에 연 결 하고 각종 
프로그래밍 브 릭 을 탐 색 하고 기본적 프 로 그 램 을 생 성 하고 EV3 
브 릭 에서 실 행 하 는 HHS mE 수 있는 빠른 시작 비디오 자 습 서 가 
포 함 되어 있습니다. 


사 용 하 는 방법 등 보다 자세한 내 용 은 EV3 
2; 


= 
ESO] 도 움 말 을 참 조 하 십 시 


EV3 소프트웨어 도 움 말 에 
포 함 된 프로그램 예제 중 
일 부 에는 EV3 Programmer App 
소 프 트 웨 어 에서 지 원 되지 않는 
프로그래밍 브 릭 이 포 함 되어 
있습니다. 
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EV3 기술 


개요 


라지 모터 EV3 브릭 터치 센서 
+ 정 밀 하고 강력한 로봇 액 션 을 + 로 봇 의 컨트롤 센터 및 발전소 + 터 치 , 접촉 후 떨어짐, 눌 리지 
프 로 그 래 밍 합니다 같은 역 할 을 합니다. 않 음 의 세 가지 상 태 를 


= 


세 기 를 측 정 합니다. 


[IE 


컬러 센서 
| «ela 가지 MAS 인 식 하고 빛 의 


위한 파 워 를 끌 어 내면서 정 밀 함 을 


유 지 합니다. ef 2 


미디엄 모터 
| + 작 은 크 기 에서 더 빠른 반 응 을 


비 콘 을 추 적 하 고 찾습니다. 


Fue 적외선 센서 
CM IM + 물 체 를 감 지 하며 원격 적외선 
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EV3 기술 


EV3 HE! 


개요 


디 스 플 레 이 는 EV3 브릭 내 부 에서 진 행 되는 상 황 을 보 여 주 며 , 브릭 브릭 버 튼 을 누르면 ㄷ 3 브릭 인터페이스 내 부 를 탐 색 할 수 있습니다. 
인 터 페 이 스 를 사용할 수 있게 해줍니다. 프 로 그 래 밍 이나 실 험 에 프 로 그 래 밍 이 가능한 액 티 베 이 터 를 사용할 수도 있습니다. 예 를 
텍스트, 숫자 또는 그래픽 wes 추 가 할 수도 있습니다. 예 를 들면, 들면, 위 HES 누르면 로 봇 이 팔 을 올리고 아래 HES 누르면 
행복한 얼 굴 이나 SE 얼 굴 을 대 조 적 인 반 응 으로 표 시 하거나, 수학 팔 을 내 리 도록 프 로 그 래 밍 할 수도 있습니다. (자세한 내 용 은 EVI 
계산 결 과 를 숫 자 로 표 시 하도록 디 스 플 레 이 를 프 로 그 래 밍 할 수 소프트웨어 도 움 말 의 브릭 ME 사 용 하 기 를 참 조 하세요.) 


있습니다. (자세한 내 용 은 EV3 소프트웨어 도 움 말 의 디스플레이 
브 릭 에서 배 워 보세요.) 


USE 

다른 장 치 와 연결된 USB 설정 
무선 연결 상태 아이콘 
( 왼 쪽 부터): 


$ 


블 루 투 스 가 활 성 화 되었지만 연 결 되지 


00008 


않 았 거나 다른 블루투스 장 치 에서 
인 식 되지 않음 
. ®Line_Follow_26 
$ TS ® Line-Fallow 22 
블 루 투 스 가 활 성 화 되었으며 다른 | RoboDog. 6 
블루투스 장 치 에서 인 식 됨 M QE 배터리 잔량 
블 루 투 스 가 활 성 화 되었으며 EV3 브릭 버튼 
브 릭 이 다른 블루투스 장 치 에 연 결 됨 1. 뒤로 
실행 중인 프 로 그 램 을 중 단 하고 
t i 643 Hele 종 료 하는 등 역방향 
블 루 투 스 가 활 성 화 되고 보이며, EV3 작 업 을 하는 데 사 용 됩니다. 
브 릭 0 다른 블루투스 장치 연 됨 
릭 이 다른 블루투스 장 치 에 연결 2. 가운데 
T 가운데 HES 누르면 종 료 하거나 
은 rai x 원하는 MAS 서 태 하거나 HE 

Wi-Fi7} 활 성 화 되었지만 네트워크 CAS EOE El es 
WFD 활 성 화 되 웠지만 HEAO to de 
T 등 다양한 질 문 에 " 확 인 " 으 로 
TE 반 응 합니다. 예 를 들어 이 HES 

z an] 화 이 라 을 HHE A 
Wi-Fi7} 활 성 화 되었으며 네 트 워 크 에 rae 
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EV3 기술 


EVS Sag 
NE NS 


+ 운영 X[Xx| —LINUX 
+ 300MHz ARM9 컨트롤러 
+ 플래시 nj 22|—16MB 
+ RAM—64MB 
+ 브릭 화면 해 상 도 -178×128/ 흑 백 
+ SAE P ㄷ 와의 USB 2.0 통 신 ㅡ 최대 480Mbit/Æ 
+ USB 1.1 호스트 통 신 ㅡ 최대 12Mbit/Æ 
+ Micro SD 7E —SDHC, 버전 2.0, 최대 32GB 지원 
+ 모터 및 센서 포트 
+ 2]HIE]—RJ12 
+ 자동 10 지원 
+ &I2I—AA 배터리 6 개 


브릭 HES 둘러싼 브릭 상태 FASS EV3 브 릭 의 현재 상 태 를 
, 주황, 빨 강 으로 켜 지 거나 점 멸 될 수 있습니다. 브릭 
드는 다 음 과 같습니다. 


+ 빨강 = 구동, 업데이트 중, 종료 
+ 빨강 점멸 = 작동 중 

+ 주황 = 경고, 준비 

+ 주황 점멸 = 경고, 실행 중 

+ 초록 = 준비 

+ 초록 점멸 = 프로그램 실행 중 


브릭 상태 표 시 등 이 다양한 색 으로 표 시 되며 조 건 에 부 합 되면 
점 멸 하도록 프 로 그 래 밍 할 수도 있습니다. (자세한 USS EV3 
소프트웨어 도 움 말 의 브릭 상태 표 시 등 사 용 하 기 를 참 조 하세요.) 


브릭 상태 표 시 등 - 빨강 브릭 상태 표 시 등 - 주황 브릭 상태 표 시 등 - 초록 
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IL 
ii 


EV3 


PC 포트 


D 포트 옆 에 있는 미니 USB PC 
포 트 는 EV3 브 릭 을 컴 퓨 터 에 
연 결 하는 데 사용할 수 있습니다. 


스피커 

로 봇 을 프 로 그 래 밍 하는 데 

사 용 된 사운드 효 과 를 포 함 하여 
EV3 브 릭 의 모든 사 운 드 가 

이 스 피 커 로 나옵니다. 음 질 을 
중 시 하는 분 이 라면 로 봇 을 

설 계 하는 동안 스 피 커 를 덮지 
않고 놓 아 둘 수 있습니다. 

EV3 소 프 트 웨 어 에서 

프 로 그 래 밍 할 수 있는 멋진 

사 운 드 를 확인해 보세요. (EV3 
소프트웨어 도 움 말 에서 사운드 
브릭 사용 방 법 에 대해 자세히 
알 아 보 세 요 .) 


USB 호스트 포트 

USB 호스트 포 트 는 무선 네트워크 연 결 을 
위한 USB Wi-Fi 동 글 을 추 가 하거나 최대 
네 개의 EV3 브 릭 을 서로 연 결 (데이지 
체 인 ) 하 는 데 사용할 수 있습니다. 


A, B, C, DE 모 터 를 EV3 
결 하는 데 사 용 됩니다. 


— |“ 


SD 카드 포트 

SD 카드 포 트 는 SD 카 드 (최대 
32GB—S oh S)S 사 용 하여 EV3 
브 릭 의 가용 메 모 리 를 늘 립니다. 
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3 브릭 


m 
< 


EV3 브 릭 에 배터리 설 치 하 기 
EV3 브 릭 에 는 6 개 의 AA/LR6 배 터 리 가 필 요 합니다. 이 때 알카라인 
또는 충전식 ele 이온 AA 배터리 ASS 권 장 합니다. 


AA 배 터 리 를 설 치 하려면 측 면 의 플라스틱 gl 두 개 를 눌러 EV3 브릭 
뒷 면 의 배터리 커 버 를 분 리 하 세요. AA 배터리 여섯 개 를 삽 입 한 후 
배터리 AWS 다시 부 착 하세요. 


배터리 관련 중요 정보: 

+ M 배 터 리 와 오래된 배터리 등 다른 종 류 의 배 터 리 를 혼 용 하지 
마세요. 

+ 사 용 하 지 않을 때는 ㄷ \/3 브 릭 에서 배 터 리 를 분 리 하 세요. 

+ 손상된 배 터 리 는 사 용 하 지 마세요. 

+ 성 인 의 감독 하에 적절한 충 전 기 만 At 


+ 충 전 이 불가능한 일반 배 터 리 는 절대 


하서 
전 을 시 도 하지 마세요. 


요 
a. 


요 
> 
= 
> 


참고: 배 터 리 가 부 족 하면 시작 HES 누를 때 빨강 배터리 상태 
표 시 등 이 커지며, 디 스 플 레 이 에 " 시 작 하 는 중" 표 시 가 계속 나 타 납니다. 


배 터 리 를 아끼는 요령 

+ 사 용 하지 않을 때는 배 터 리 를 분 리 하세요. 
전용 배 터 리 함에 배터리 세 트 를 보 관 하여 배터리 혼 용 을 
방 지 하 세요. 


+ 볼 륨 을 낮 추 세요. 


+ 슬립 설 정 을 조 정 하세요. 
+ 사 용 하지 않을 때는 블 루 투 스 와 \1-『1 를 꺼 주세요. 


+ 불 필 요 하게 SHO 장 착 하지 마세요. 
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EV3 기술 


EV3 브 릭 을 켜 려면 가운데 WES 누 르 세요. 버 튼 을 누르면 Bel 
상태 표 시 등 이 켜 지 며 시작 화 면 이 표 시 됩니다. 

_ mindsTsrms 
표 시 등 이 초 록 으로 바뀌면 ㄷ \3 브 릭 을 사용할 준 비 가 끝난 것 입니다. Startna.. 이 


EV3 HES 끄 려 면 , 종료 화 면 이 보일 때 까 지 두 


×( 중 지 ) 버 튼 이 기 본 값 으로 선 택 되어 있습니다. 
승인 확 인 란 을 선택한 후 가운데 버 튼 을 눌러 확 인 하세요. 이 
브 릭 이 꺼 집니다. X& 선택한 상 태 에서 확 인 을 누르면 최근 실행 
화 면 으로 돌 아 갑니다. 


LEGO.com/mindstorms 


LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/ 
sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013, 2015 The LEGO Group. 041329. 


EV3 기술 | uu —9 


EV3 모터 


라지 모터 
라지 모 터 는 강 력 하 고 " 스 마 트 한 " 모 터 입 니다. 라지 모 터 에 는 정밀한 
조 작 을 위해 1 도 씩 조 절 하는 회전 센 서 가 내 장 되어 있습니다. 라지 


모 터 는 로 봇 의 드라이빙 베 이 스 에 최 적 화 되어 있습니다. 


조 향 모드 주행 또는 탱 크 모드 주행 프로그래밍 브 릭 을 사용할 경우 라지 모터 
라지 모 터 가 동 작 을 동시에 조 정 합니다. 


미디엄 모터 
미디엄 모 터 에도 내장 회전 센 서 (1 도 씩 조 절 ) 가 포 함 되어 있지만 라지 
모 터 보다 작고 ISLC 이러한 특징 때문에 라지 모 터 보다 빨리 


반 응 할 수 있습니다. 


미디엄 모 터 는 켜 거나 끄고, 파워 레 벨 을 조 절 하 며 , 특정 시 간 이 나 
회 전 량 으로 실 행 되도록 프 로 그 래 밍 할 수 있습니다. 


두 모터 비 교 하기: 
+ 라지 BEE 160-170rpmol| 4] 20Ncm 기동 토크 및 40Ncm 스톨 
토 크 로 구 동 합 니 다 (더 느 리 지 만 더 강 력 함 ). nice) ml 
+ 미디엄 SEE 240-250rpmol| 4] 8Ncm 기동 토크 및 12Ncm AS 
토 크 로 구 동 합 니 다 (더 빠 르 지 만 덜 강 력 함 ). 
두 모터 모두 자동 IDE 지 원 합니다. 


프 로 그 래 밍 에서 회전 센 서 를 사 용 하는 방 법 에 관한 자세한 USS 
EV3 소프트웨어 도 움 말 의 트러 a 센서 사 용 하 기 를 참 조 하세요. 
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EV3 센서 


컬러 센서 
컬러 MAE 센서 앞 면 의 작은 창 으로 들어오는 빛 의 색 이나 강 도 를 
감 지 하는 디지털 센 서 입니다. 이 센 서 는 컬러 모드, 반사광 강도 모드, 
주 변 광 강도 모드 등 세 가지 모 드 로 사용할 수 있습니다. 


컬러 모 드 에서 컬러 센 서 는 검정, 파랑, 초록, 노랑, 빨강, 흰색, 갈색 
등 일곱 가지 컬 러 와 ' 색 상 없 음 ' 다른 색 을 구 분 하는 능 력 으로 로 봇 이 
leg 말 하 거나, 빨 강 을 


où 


색깔 공 또는 브 릭 을 구 분 하거나, 감 지 한 색 의 0 
보면 동 작 을 멈 추 도록 프 로 그 래 밍 할 수 있습니다 

반사광 강도 모 드 에서 컬러 센 서 는 빨강 램 프 에서 반 사 되는 빛 으 
강 도 를 측 정 합니다. 이 MME 0( 매 우 어 두 움 ) 부 터 100( 매 우 밝음 


측 정 합니 
까 지 의 척 도 를 사 용 합니다. 따라서 검증 
코 딩 한 신 분 증 을 해 석 할 때 까지 흰색 표면 


R 


선 이 감 지 되거나 컬 러 로 
변 을 돌 도 록 프 로 그 래 밍 할 


FHS 강도 모 드 에서 컬러 센 서 는 햇 빛 이나 플래시 광선 등 의 환 경 에서 
창 으로 들어오는 빛 의 세 기 를 측 정 합니다. 이 AME OCHS 어두움) 
부터 100( 매 우 밝 음 ) 까 지의 ALS 사 용 합 니다. 따라서 아 침 에 해 가 
zm 때 알 람 이 울 리 거나 빛 이 AAA StS 멈 추 도록 프 로 그 래 밍 할 
수 있다는 뜻 입니다. 


최 적 의 정 확 도 를 위해, 컬러 모드 및 


및 도 모 드 에서 센 서 는 실 혐 
Bol 표 면 에 가 깜 지 만 NU 않도록 직 각 을 5 


지 해야 합니다. 


또 
M > 
ob 
JE 


자세한 USE EV3 소프트웨어 도 움 말 의 컬러 센서 사 용 하 기 를 


참 조 하세요. 
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EV3 센서 


터치 센서 터치 센서 
터치 센 서 는 센 서 의 빨강 버 튼 이 눌 릴 때 와 눌 리지 않을 때 를 감 지 할 
수 있는 아날로그 센 서 입니다. 따라서 터치 센 서 는 눌림, 눌 리지 않음, 
점 촉 후 떨 어 짐 (눌림 후 눌 리지 않음) 등 세 가지 조 건 을 사 용 하여 


S * 
동 작 을 프 로 그 래 밍 할 수 있습니다. 


건 JH zo 
내 


터치 센 서 의 입 력 값 을 사 용 하여, 로 봇 이 무 언 가 에 AS MOI 물 체 에 
gosse) 반 응 하는 맹 인 처럼 세 상 을 보도록 프 로 그 래 밍 할 수 


있습니다. 
터치 센 서 가 아래쪽 표 면 에 대해 눌 리도록 로 봇 을 조 립 할 수도 | 


EI 
있습니다. 그런 다 음 에 테이블 가 장 자 리 에서 떨 어 지 기 전 에 ( 센 서가 E a 
눌 리지 않을 때) 로 봇 이 반 응 하 도 록 (정지!) 프 로 그 래 밍 할 수 있습니다. OC 
싸움 로 봇 은 상 대 가 물 러 설 때 까 지 계속 밀 어 내도록 프 로 그 래 밍 할 수 
있습니다. 이 때 ' 눌 림 과 눌 리지 않 음 ' 이 라는 한 쌍 의 동 작 은 ' 접 촉 후 


떨 어 짐 ' 을 구 성 합니다. 


TT 
nu 


자세한 내 용 은 EV3 소프트웨어 도 움 말 의 터치 센서 사 용 하 기 를 


참 조 하세요 요 . 


눌 리지 않음 
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EV3 센서 


적외선 센서 및 원격 적외선 비콘 
적외선 센 서 는 고 체 에서 반 사 되는 적 외 선 을 감 지 할 수 있는 디지털 
센 서 입 니다. 이 센 서 는 원격 적외선 비 콘 에 서 보낸 적외선 신 호 도 
감 지 할 수 있습니다. 


적외선 센서 


적외선 센 서 는 근접 모드, 비콘 모드, 원격 모드 등 세 가지 모 드 로 사용할 70cm / 27 인 치 


? 
다 
ck 
=. 


---------> 


근접 모 드 에서 적 외 서 센 서 는 물 체 에서 반 사 되는 광 파 를 사 용 하여 
센 서 와 물체 사 이 의 거 리 를 측 정 합니다. 이 MIME 특정 센 티 미 터 나 

인 치 가 아닌 0( 매 우 가 까 움 )~100( 멀 리 떨 어 짐 ) 의 값 으로 거 리 를 개 m 
보 고 합니다. 이 센 서 는 물 체 의 3719) 모 양 에 따라 최대 70cm 떨어진 | 

물 체 를 감 지 할 수 있습니다. = 


자세한 LSS EV3 소프트웨어 도 움 말 의 적외선 센서 근접 모드 era 
사 용 하 기 를 참 조 하세요 


비콘 모드 200cm / 79 인 치 


빨강 채널 선택 스 위 치 에서 원격 적외선 비 콘 의 채널 네 개 중 하 나 를 | 
선 택 합 니 다 . 적 외선 MAE 프 로 그 램 에 서 마 주 보 는 방 향 으 로 약 20000 | 
떨어진 거 리 까지 지정한 채 널 과 일 치 하는 비콘 ASE 감 지 합니다. | 


감 지 가 끝나면, 센 서 에서 비 콘 의 일반 방 향 ( 헤 딩 ) 과 비 콘 까 지 의 거리 
( 근 접 도 ) 를 촉 정할 수 있습니다. 이 정 보 를 통해 원격 적외선 비 콘 을 = 

검색 대 상 으로 사 용 하여 로 봇 이 숨바꼭질 놀 이 를 하도록 프 로 그 래 밍 할 | d 
수 있습니다. 헤 딩 은 -25-25 사 이 의 값 이며, 0 은 비 콘 이 적외선 센서 . 


바로 앞에 있 음 을 나 타 냄 니 다. 근 접 도 값 은 0~100 입 니다. | | 
자세한 내 용 은 EV3 소프트웨어 도 움 말 의 적외선 센서 비콘 모드 비즈 오드 
사 용 하 기 를 참 조 하 las 
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EV3 기술 


EV3 센서 


원격 적외선 비 콘 은 손 에 들거나 CHE LEGO? 모 델 에 장 착 할 수 있는 SERIES 
별 도 의 장 치 입니다. 적외선 비 콘 에는 AAA 알카라인 배터리 두 707 ne = 
필 요 합니다. 적외선 비 콘 을 켜 려면 장치 상 단 에 있는 커다란 비콘 모드 
HES 누 르 세요. 서 비 스 가 활 성 화 되었으며 전 송 이 지속 중 임 을 알리는 
초록 LED 표 시 등 이 켜 집니다. 비콘 모드 버 튼 을 다시 누르면 꺼 집니다. 
(한 시간 동안 비활성화 상 태 가 유 지 되면 비 콘 이 자 동 으로 꺼 집니다.) 


원격 모드 


원격 적외선 비 콘 을 로 봇 의 리 모 컨 으 로 사용할 수도 있습니다. 원격 
0 


모 드 에서 적외선 센 서 는 비 콘 의 어떤 버 튼 (또는 HE 조 합 ) 이 눌 리 는지 
감 지 합니다. 사용할 수 있는 버튼 조 합 은 총 11 가 지 입 니다 
0 = 버 튼 없 음 (비콘 모드 꺼짐) 
1 = 버튼 1 
2 = 버 튼 2 
= E 
: E = : 원격 모드 
5 = 버튼 1 및 버튼 3 
6 = 버 튼 1 및 버튼 4 
7 = 버튼 2 및 버튼 3 
8 = 버튼 2 및 버튼 4 
9 = 비콘 모드 켜짐 
10 = 버튼 1 및 버튼 2 
11 = 버튼 3 및 버튼 4 
EV3 도움말 파 일 에 관한 자세한 내 용 은 적외선 센서 원격 모드 
사 용 하 기 를 참 조 하세요. 
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EV3 기술 


센서 및 모터 연 결 하 기 


모 터 와 MAS EV3 브 릭 에 연 결 해 야만 작 동 이 가 능 합니다. 


r 


ier 검정색 케이블 커 넥 터 를 사 용 하 여 입력 포트 1, 
V3 브 릭 에 센 서 를 연 결 하세요. 


643 브 릭 이 장 치 에서 분 리 된 상 태 로 프 로 그 램 을 작성할 경우, added 
UU Ý 


I 
N 
» 
A 
때 
에 
이 


m 


소 프 트 웨 어 가 센 서 를 다 음 과 같이 기본 포 트 에 할 당 합니다. 


: 터치 센서 mr 
: 센서 없음 

: 컬러 센서 

: 적외선 센서 


+ + + + 
HI HI HI HI 
Im jm |m |m 


AUN- 


센서 연 결 하기 
EV3 Helo] 장 치 에 연결된 상 태 로 프 로 그 램 을 작성할 경우, 각 센 서 와 
모 터 에 어느 포 트 가 사 용 되 는 지 를 EV3 x ESIO]/Programmer App 
이 자 동 으로 인 지 합 니다. 


납작한 검정색 케이블 커 넥 터 를 사 용 하 여 출력 포트 4, B, C, DE 통해 
V3 Held] SYS 연 결 하세요. - 


센 서 와 마찬가지로 EV3 브 릭 이 ABSA] 않은 상 태 로 프 로 그 램 을 

작성할 경우, 각 각 의 모 터 가 다 음 과 같이 기본 포 트 에 할 당 됩니다. à 

+ XE A: 미디엄 모터 때 
+ 포트 6 및 C: 라지 모터 2 개 

+ 포트 0: 라지 모터 


= E] 연 결 하 2 
EV3 브 릭 이 장 치 에서 분 리 된 상 태 로 프 로 그 램 을 작성할 경우, EV3 모터 원 결 하기 


AZE9|0{/Programmer ㅅ 00 이 올바른 포 트 를 프 로 그 램 에 자동 
할 당 합니다. 
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EV3 기술 


컴 퓨 터 에 EV3 브릭 연 결 하기 


t0] USB 케 이 블 이나 무 선 으로 EV3 


d 
ol 


NN 


USB 케이블 
USB 케 이 블 을 사 용 하여 EV3 브 릭 의 PC 포 트 (포트 D 옆 ) 에 미니 USB O \ 


를 연 결 합니다. USBE 컴 퓨 터 에 연 결 합니다. EN " 
UM 
py’ 


USB 케이블 AA 
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EV3 기술 


컴 퓨 터 에 EV3 브릭 연 결 하 기 


[=] [=] 
컴 퓨 터 에서 블 루 투 스 가 활 성 화 되어 있지 않은 경우 컴 퓨 터 를 위한 
블루투스 USB 동글이 필 요 합 니다 


err 고인 y 
EV3 소 프 트 웨 어 를 실행 중인 컴 퓨 터 와 EVS 브 릭 을 블 루 투 스 로 £ )) 

연 결 하기 전에 EV3 rre 블 루 투 스 를 활 성 화 해 야 합니다. 자세한 3 4 

내 용 은 31 페 이 지 에 나와 ㅋ 


EV3 브 릭 의 블 루 투 스 를 활 성 화 하 면 컴퓨터 및 EV3 소 프 트 웨 어 에 j 
연결할 수 있습니다 

무선 연결 
1. 먼저 EV3 브 릭 이 켜져 있는지 확 인 합니다. 


2. EV3 소 프 트 웨 어 에서 AJ 프로그램 또는 기존 프 로 그 램 을 엽 니 다. 
(자세한 내 용 은 35 페 이지 EV3 소프트웨어 장 을 참 조 하 세요.) 

3. 화면 오른쪽 하 단 에 있는 하드웨어 페 이 지 로 이 동 합니다. 창이 
축 소 되어 있으면 창 을 확 대 하 세요. (자세한 USE 42 페 이 지 의 
하드웨어 0 참 조 하세요.) 


4. 사용 가능한 브릭 탭 을 클 릭 합니다. EV3 브 릭 이 목 록 에 없으면 
새로 고침 4 ES 클 릭 하여 EV3 브 릭 을 찾고, 표 시 되는 블루투스 


상 자 를 선 택 하 세요 

5.EV3 브 릭 에 대한 e 연 결 을 수 동 으로 
가운데 버 튼 을 눌러 확 인 합니다. 7 
소 프 트 웨 어 에서 이를 반 복 합니다. 


= 
. 이제 연 결 이 설 정 되었으며 EV3 브릭 디 스 플 레 이 (블루투스 아이콘 
옆 ) 의 왼쪽 상 단 에 연 결 을 확 인 하 는 "<>" 표 시 가 나 타 납 니다. 


o 


EVS 브 릭 을 컴 퓨 터 에서 분 리 하려면 하드웨어 페 이 지 의 새로 고침 버튼 
여 


연결 해제 버 튼 을 클 릭 하 세요. 


E 브 릭 의 블루투스 설 정 에 관한 자세한 USE 31 페 이 지 에 나와 
습니다. 
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EV3 기술 


컴 퓨 터 에 EV3 브릭 연 결 하기 


Wi-Fidl] 연 결 하는 A 단 계 는 Wi-Fi USB SHS 구하는 것 입니다. 호환 
동글 S52 공식 LEGO® MINDSTORMS? 웹 사이트 (www.LEGO. 
com/mindstorms)& 참 조 하세요. 


" 

(©) 5) 689 

+ Volume 90x 
4 Sleep Smin 
# Bluetooth a 
f [m] 


설 정 을 시 작 하 려면 무선 네 트 워 크 에 접 속 해야 하며, 네 트 워 크 의 이 름 과 
암 호 를 알아야 합니다. 


4 Brick Name 


EV3 소 프 트 웨 어 가 열려 있으면, AZ EMS 닫고 USB Host LEE 
사 용 하여 Wi-Fi SSS EV3 브 릭 에 삽 입 하 세요. 


네 트 워 크 에 63 브 릭 을 연 결 하기 전에 EV3 브 릭 의 wi-Fi& 설정 화면 
활 성 화 해야 합니다. 자세한 내 용 은 39 페 이 지 에 나와 있습니다. 


키보드 제한 때문에 네트워크 암 호 는 
슷 자, 대문자, 소 문 자 로 만들어야 합니다. 
부호, 비 라틴계 알파벳 문 자 나 
호 등 의 일부 기 호 는 사용할 수 


없습니다. 


Jr = 


EV3 브 릭 은 없 음 과 WPA2 
7 트 워크 암호화 
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EV3 기술 


컴 퓨 터 에 EV3 브릭 연 결 하기 


네 트 워 크 에 EV3 브릭 연 결 하 7 
설정 화 면 에 서 Wi- FES Het 후에 위, 아래 HES 사 용 하여 연결 
선 택 하 고 가운데 버 튼 을 눌러 확 인 합니다. EV3 브 릭 이 사용 가능한 
Wi-Fi 네 트 워 크 를 검 색 하 여 표 시 합니다. 


T: 


TheJensens 
Networki 


위, 아래 버 튼 으로 탐 색 하면서 목 록 에서 내 네 트 워 크 를 찾 으 세 요 . EV3 
브 릭 이 네 트 워 크 에 연 결 되어 있지 않 으 면 ( 체 크 표 시 로 나타남) 가운데 
튼 을 눌러 네 트 워 크 를 선 택 하 세요. 


Sas 네트워크 대화 상 자 에서 ABS 선 택 하고, 가운데 B ES 눌러 
확 인 하 세요. 이제 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래 HES 사 용 하여 암호화 유 형 과 
네트워크 암 호 를 입 력 하라는 메 시 지 가 나 타 납 니 다 ( 대 소 문 자 구분). 


네 트 워 크 에 연결 


| 표 시 를 눌러 확 인 하세요. 이제 네 트 워 크 에 


EV3 Helo] 검색 중에 네 트 워 크 를 찾지 못하면, 네 트 워 크 가 숨겨져 

있기 때문일 수 있습니다. 숨겨진 네 트 워 크 에 연 결 하려면 "숨김 추가" 

2 0 Eme E 
awertvuioP&) TheJensens *60] 
Ig asdfehik! Network1 60 

이제 연 결 하려는 숨겨진 네 트 워 크 의 이름, 암호화 유형, 암 호 를 00030 d ; 


입 력 하라는 메 시 지 가 표 시 됩 니 다 ( 대 소 문 자 구분). 설 정 이 끝나면 EV3 
브 릭 이 숨겨진 네 트 워 크 에 연 결 되며, 네트워크 sol 네 트 워 크 가 
표 시 됩니다. 


네트워크 암호 숨겨진 네트워크 추가 


하여 네 트 워 크 에 
결 하면 EV3 브 릭 에서 
있도록 ji 암 호 를 
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EV3 기술 


컴 퓨 터 에 EV3 브릭 연 결 하기 


컴 퓨 터 에서 EV3 브 릭 으 로 Wi-Fi 연 결 하기 
USB 케 이 블 을 사 용 하 여 EV3 브 릭 을 컴 퓨 터 에 연 결 합니다. 


| 네트워크 이 를 (5510) 상태 

| LegoLab 8 cam n 
77 @ 사용 가능 
Cigniti-Guest @ 사용 가능 


EV3 소프트웨어 프 로 그 램 을 엽 니 다. 하드웨어 창 (화면 
무선 설정 도 구 에 접 속 하 거나, 도구 메 뉴 에서 무선 


i 
0x 

Ti 

[a 

Jc 

rg 

LE 

m 


Cigniti @ 사용 가능 


감 지 한 네 트 워 크 가 컴 퓨 터 에 표 시 됩니다. | ioniti-Guest 4875 


연 결 하려는 네 트 워 크 를 선 택 하고 " 연 결 " 을 클 릭 하여 HAS 구 성 하세요. m 
네트 이 이소리 지 않는 네 트 워 크 를 추 가 하려면 "추가" 
를 클 릭 하세요. 


이 전 에 구성한 네 트 워 크 의 설 정 을 편 집 하려면 편 집 을 클 릭 하세요. 


확 인 을 클 릭 하여 Wi-Fi 연 결 을 설 정 하세요. 연결 설 정 이 끝나면 USB 
케 이 블 을 분 리 할 수 있습니다. 
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EV3 기술 


EV3 Programmer D. 서한 프 로 그 램 을 다 운 로 드 하고 
실 행 하려면 다음 단 계 에 따라 블 루 투 스 를 통해 iPad& EV3 
Helo] 연 결 해 야 합 니 다 (연결 BAS 애 니 메 이 션 으로 보려면 EV3 
Programmer App 로비 메 뉴 의 도움말 섹 션 에서 빠른 시작 비 디 오 를 
참고 하십시오). 


2.EV3 Re T 활 성 화 하 고 iPhone/iPad/iPod 설 정 을 
BE 31 페 이 지 를 참 조 하십시오). 


3. Pada] wo vo 확 인 합니다. 
4. EV3 Programmer App 에 서 A 프로그램 또는 기존 프 로 그 램 을 


연결된 장치 없음 아이콘 


엽 니 다. 
5. 우 상 단 모 서 리 의 연결된 장치 없음 아 이 콘 을 터 치 합니다. 
6. “연결” ES 터 치 합니다. 
7. 연 결 하 고자 하는 EV3 브 릭 을 사용 가능 브릭 목 록 에서 
선 택 합니다. 


8. EV3 브 릭 에 대한 AAS 수 동 으로 수 락 한 후에 암 호 를 입 력 하고 
가운데 HES 눌러 확 인 합 니다. 기 본 값 은 1234 입 니다. 
EV3 Programmer Appl 동일한 패 스 키 를 입 력 합 니다. 

9. 연 결 이 완 료 되는 대로 EV3 브릭 디 스 플 레 이 의 좌 상 단 에 연결 
상 태 를 나타내는 “<>” 기 호 가 표 시 됩 니 다 (블루투스 아이콘 


옆 ). 
EV3 브 릭 을 1080 에 서 분 리 하려면 하드웨어 페 이 지 로 이 동 하 여 “연결 EV3 브 릭 에서 연결 수락 
해제” HES 터 치 합니다. 자세한 내 용 은 52 페 이 지 를 참 조 하십시오. 


EV3 브 릭 의 블루투스 설 정 에 관한 자세한 내 용 은 31 페 이 지 에 서 
Ol 


지 원 되 는 장 치 의 전체 목록 보기: 
www.LEGO.com/mindstormsapps 
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EV3 기술 


Android 태 블 릿 에 설치된 EV3 Programmer App 에 서 4H 

프 로 그 램 을 다 운 로 드 하 고 실 행 하 려면 다음 단 계 에 따라 블 루 투 스 를 통해 
태 블 릿 을 EV3 브 릭 에 연 결 해 야 합 니 다 ( 연 결 과 정 을 애 니 메 이 션 으 로 
보려면 EV3 Programmer App 로비 메 뉴 의 도움말 섹 션 에 서 빠른 
시작 비 디 오 를 보아 주십시오). 


Android 태 블 릿 에 블루투스 연 결 하기 
je E 


1.EV3 브 릭 이 켜져 있는지 확 인 합니다. 
2. EV3 브 릭 에서 블 루 투 스 를 활 성 화 하고, iPhone/iPad/iPode| 
설정 확 인 란 이 해 제 되었는지 확 인 합 니 다 (자세한 내 용 은 
31 페 이 지 를 참 조 하십시오). 
3. 태 블 릿 에서 블 루 투 스 가 활 성 화 되었는지 확 인 합니 


4. EV3 Programmer App 에 서 A] 프로그램 또는 7 


엽 니 다. 

5. 우 상 단 모 서 리 의 연결된 장치 없음 아 이 콘 을 터 치 합니다. 

6. “연결” HES 터 치 합니다. 

7. 연 결 하고자 하는 EV3 브 릭 을 사용 가능 브릭 목 록 에서 DD 6912 
선 택 합니다. = 

8.EV3 브 릭 에 대한 AWS 수 동 으로 수 락 한 후에 eres 입 력 하고 "a 
가운데 HES 눌러 확 인 합니다. 기 본 값 은 1234 입 니다 


EV3 Programmer App 에 서 동일한 패 스 키 를 입 력 합 니다. 

9. 연 결 이 완 료 되는 대로 Eva 브릭 디 스 플 레 이 의 좌 상 단 에 연결 
상 태 를 나타내는 “<>” 기 호 가 표 시 됩 니 다 (블루투스 아이콘 
옆 ). 


643 브 릭 에서 연결 수락 


EV3 HAE Android 태 블 릿 에서 분 리 하 려면 하드웨어 페 이 지 로 
이 동 하 여 “AA 해제” HES 터 치 합니다. 자세한 usa 
52 페 이 지 를 참 조 하십시오. 


EV3 브 릭 의 블루투스 설 정 에 관한 자세한 내 용 은 31 페 이 지 에 서 
ol 니다. 


pal 
© 
Tii 
4} 
E 

Il» 


지 원 되 는 장 치 의 전체 목록 보기: 
www.LEGO.com/mindstormsapps 
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EV3 기술 


EV3 BAS BRO 생 명 을 불 어 넣는 AES 센 터 입니다. 디스플레이 

및 브릭 HES 사 용 하는 EV3 브릭 인 터 페 이 스 에는 EV3 고 유 으 

놀라운 기 능 에 접속할 수 있는 기본 화면 네 개가 있습니다. 프 로 그 램 을 

시 작 하 고 정 지 하는 등 단순한 기 능 일 수도 있고, 프 로 그 램 을 작 성 하는 

등 복잡한 기 능 일 수도 있 습 니 다 ® Headbanger 
® Li ne-Fol lov_26 
€ Line-Follov-22 
® RoboDog_6 

최근 실행 

이 화 면 은 프 로 그 램 을 다 운 로 드 하 여 실행할 때 d 비어 있으며 가장 

최 근 에 실 행 한 프 로 그 램 을 표 시 합 니다. 목 록 의 m 위에 기 본 적 으로 

선 택 되어 있는 프 로 그 램 이 마 지 막 에 실 행 한 프 로 그 램 입니다. 

파일 탐색 


이 화 면 에서는 SD 카 드 에 저장된 파 일 을 비롯하여 EV3 브 릭 에 있는 
모든 파 일 을 액 세 스 하 고 관 리 할 수 있습니다. 


각 프 로 젝 트 에 사 용 된 사 운 드 와 이미지 등 의 실제 프 로 그 램 과 
로 젝트 폴 더 에 정 리 되어 나 타 납 니다. 파일 탐 색 기 에서 파 일 을 
삭제할 수 있습니다. 브릭 프로그램 WS 사 용 하여 만든 프 로 그 램 은 
BrkProg_SAVE 폴 더 에 따로 저 장 됩니다. 


© RoboDog 
1 f 
®Line-Fol |ow_22 
Oh) Fantastic 
Big smile 


파일 탐 색 에서 폴더 열기 
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EV3 기술 


m 
< 


3 브릭 인터페이스 


Hi 그 OH 
—— à 
미리 설 치 되어 있으며 바로 사용 가능한 네 개의 브릭 애 플 리 케 이 션 이 
EV3 브 릭 과 함께 제 공 됩니다. 이 밖에도 EV3 소 프 트 웨 어 에 서 나 만 의 


WS 만들 수도 있습니다. 직접 만들어 EV3 Beleg 다 운 로 드 한 MS 
여 기 에 표 시 됩니다. 


미리 설치된 네 개의 MS 다 음 과 같습니다. 


포트 보기 

EE 보 기 의 À SRON MAL 모 터 가 부 착 된 eR 한 눈 에 
있습니다. EV3 브릭 HES 사 용 하여 사용 
센서 또는 모 터 에서 반 환 된 현 재 값 을 확인할 수 있습니다. 
설 정 의 실 험 과 센서, 모 터 를 부 착 해보세요. 가운데 H 
모터 및 센 서 의 현재 설 정 을 확 인 하거나 변 경 하서 
화 면 으로 돌 아 가 려면 뒤로 MES 누 르 세요. 


H 
jm 
ol 
i 
mju 
— nm 
m 
J 02 


=e 


모터 제어 

출력 포트 네 개 중 하 나 에 연결된 모 터 의 순방향 및 역방향 주 행 을 

제 어 합니다. 모 드 에는 두 가 지 가 있습니다. 한쪽 모 드 에서는 포트 AS 

아래 버튼 사 용 ) 와 포트 0( 왼 쪽 , 오른쪽 버튼 사 용 ) 에 연결된 모 터 를 

제 어 할 수 있습니다. 다른 모 드 에서는 제 어 할 포트 8( 위 , 아래 버튼 

사용 및 포트 0( 왼 쪽 오른쪽 ME 사 용 ) 에 연결된 모 터 입니다. 가운데 
튼 을 사 용 하면 두 모 드 를 전 환 할 수 있습니다. 브릭 Y 메인 화 면 으로 


돌 아 가 려면 뒤로 HES 누 르 세요. 


@® Motor Control 
& IR Control 


브릭 앰 화면 


3 Ev3 use) 
o EEG 
A:L-MOTOR-ROT 


때 1200 


모터 제어 화면 
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EV3 기술 


EV3 브릭 인터페이스 


IR 제어 
원격 적외선 비 콘 을 리 모 컨 으로 사 용 하고 적외선 센 서 를 수 신 기 로 
사 용 하 여 (적외선 AME EV3 브 릭 에서 포트 4 에 연 결 되어야 EH) 
출력 포트 네 개 중 하 나 에 연결된 모 터 의 순방향 및 역방향 주 행 을 
제 어 합니다. 모 드 에는 두 가 지 가 있습니다. 한 모 드 에 서는 원격 적외선 
비 콘 에 채널 1 또는 2 를 사 용 합니다. 채널 1 에 서는 포트 8( 원 격 적외선 
비 콘 의 버튼 1 및 2 사용) 및 포트 (원격 적외선 비 콘 의 버튼 3 및 
4 사 용 ) 에 연결된 모 터 를 제 어 할 수 있습니다. 채널 2 에 서는 포트 A( 
버튼 1 및 2 사용) 및 포트 D(HE 3 및 4) 에 연결된 모 터 를 제 어 할 
수 있습니다. 다른 모 드 에서는 원격 적외선 비 콘 의 채널 3 및 4 를 
대신 사 용 하 여 똑같은 방 법 으로 모 터 를 제 어 할 수 있습니다. 가운데 
6 모 드 를 전 환 할 수 있습니다. 브릭 y 메인 화 면 으 로 
튼 을 누 르 세요. 


2 


CCC 


IR 제어 24 
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EV3 기술 


EV3 브릭 인터페이스 


I 
n 
H 
mu 
H 
또 


EV3 브 릭 에는 EV3 소 프 트 웨 어 와 EV3 Programmer AppSl 
프로그래밍 캔 버 스 와 유사한 온 - 브 릭 프로그래밍 응용 프 로 그 램 이 
기본 포 함 되어 있습니다. 본 지 침 에는 이 프 로 그 램 을 처음 접하는 
사 용 자 가 알아야 할 모든 것이 설 명 되어 있습니다. 


새 프로그램 만들기 
브릭 프로그램 WS 엽 니 다. 


시작 화 면 에는 ABA 와 이 어 를 통해 연결된 시작 및 루프 브 
있습니다. 수 직 으로 그려진 중 앙 부 의 브릭 추가 라 인 은 프로그램 
더 많은 브 릭 을 추 가 할 수 있다는 뜻 입니다. 위 버 튼 을 눌러 브릭 
팔 레 트 에서 새 브 릭 을 추 가 하세요. 


일 반 적 으로 브 릭 에는 동 작 과 대기 등 두 가지 유 형 의 브 릭 이 있습니다. 
브릭 표시 동 작 은 브릭 오른쪽 상 단 에 있는 작은 화 살 표 입니다. 
대 기 브릭 표 시 는 작은 모 래 시 계 입니다. 전체적으로 여섯 가지 다른 
동작 브 릭 과 열한 가지 다른 대기 브 릭 을 선택할 수 있습니다. 


u 
uo 
m 
= 
에 


re [m 4 


로 
프 로 그 램 에서 왼쪽 및 오른쪽 HES 사 용 하여 
있습니다. 가운데 버 튼 을 눌러 선택한 브릭 
설 정 을 변 경 하 거나, ABA 와이어 
o 


mm 
e 
수 있을 때 새 브 릭 을 &7H 수 있습니다. 


= 


1081 
nj io +> 


2 프 로 그 램 에서 위, 아래 HES 사 용 하여 설정 하 나 를 변경할 + 
있습니다. 예 를 들어 주행 동작 브 릭 에서는 로봇 경 로 의 방 향 을 변경할 
수 있습니다. 원하는 설 정 을 선 택 했으면 가운데 버 튼 을 누 르 세요. 
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EV3 기술 


EV3 브릭 인터페이스 


SS THOM 브 릭 을 삭 제 하려면 식 제 하 려는 브 릭 을 선택한 다음 
튼 을 눌러 브릭 팔 레 트 로 이 동 하 세요. 


누 르 세요. 이제 브 릭 이 삭 제 됩 니다. 


프로그램 실행 

프 로 그 램 을 실 행 하려면 왼쪽 HES 사 용 하여 프로그램 맨 시작 부 분 에 
있는 시작 브 릭 을 탐 색 하세요. 가운데 버 튼 을 누르면 프 로 그 램 이 
실 행 됩니다 


프로그램 저장 및 열기 

프 로 그 램 을 저 장 하려면 프로그램 맨 왼 쪽 에 있는 저장 아이콘 

탐 색 하세요. 저장 아 이 콘 을 클 릭 하면 프로그램 이름 SAHAN 
기본 이 름 을 수 락 하라는 메 시 지 가 표 시 됩니다. 작 업 을 마치고 확 인 을 
클 릭 하 면 파일 탐 탐색 화 면 에 서 접 접속 할 할 수 오 있는 BrkProg_ SAVE 폴 더 에 
프 로 그 램 이 저 장 됩 니 다 (25 페 이지 참조). 


SL 


저장 아이콘 위에 있는 열기 아 이 콘 을 클 릭 하여 기존 EV3 브릭 
프 로 그 램 을 열 수도 있습니다. 위, 아래 버 튼 을 전 환 흘 
수 있습니다. 


프로그램 저장 
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EV3 기술 


EV3 브릭 인터페이스 


설정 
이 화 면 에서는 EV3 브 릭 의 다양한 일반 MAS 확인 및 조정할 수 
있습니다. 

4 Bluetooth "e 
laid 00 
EV3 브릭 스 피 커 에서 들어오는 사 운 드 의 음 량 을 조 절 하고 싶을 수 
있습니다. 스피커 볼 륨 을 변 경 하 려면 설정 화 면 으로 이 동 하 세요. 상단 


메 뉴 에서 볼 륨 이 이미 선 택 되어 있습니다. 가운데 HES 누 르 세요. 


오른쪽 및 러그 ES 사 용 하 여 0% 부 터 100% 까 지의 간 격 으로 


음량 설 정 을 변 경 하세요. 가운데 버 튼 을 눌러 확 인 하세요. 이제 설정 설정 화면 
suos 돌 아 감 니다 


슬립 


7 Sruecuucm 
#MIFi 
# Brick Name 


시 간 을 손 Musis. 가운데 버 =: 을 눌러 확 T 이제 
설정 화 면 으 로 돌 아 갑니다. 


UECUUCIT 
#WIFi 
+ Brick Name 
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EV3 기술 


EV3 브릭 인터페이스 


블 르 트 스 

ETT 

EV3 브 릭 의 블 루 투 스 를 활 성 화 하는 메 뉴 이며, 여 기 에 서 특정 개인 

정보 및 Apple iOS HIS 선택할 수 있습니다. 여 기 에 서 다른 643 
^ 


장 치 에 연결할 수도 있습니다. 


설정 페 이 지 에서 블 루 투 스 를 선 택 하면 연결, 표시 2 pm 
iPhone/iPad/iPod 등 ul 가지 옵 션 이 

돌 아 가 려면 화면 하 단 의 X 

다음, 가운데 버 튼 을 눌러 SIS. 


여 기 에 서 643 브 릭 의 표준 블 루 투 스 를 BASE 수 있습니다. 위, 
아래 HES 사 용 하여 " 블 루 투 스 "를 

확 인 하세요. 블루투스 상 자 에 체크 표 시 가 나 타 납니다. 이제 EV3 
브 릭 에서 블 루 투 스 가 활 성 화 되며, EV3 브릭 디 스 플 레 이 의 왼쪽 상 단 에 
블루투스 아 이 콘 이 표 시 됩니다. 


ll 

4 

1 
2 | E 
JU 
gp 
[o 
T do 
as 
ita 
모 
z 
T 
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: 
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참고: iOS 장 지 에 연 결 하려면 iPhone/iPad/iPod 설 정 을 함께 
선 택 해 야 함 니 다 (아래 참조). EV3 브 릭 과 Android 장 지 를 포함한 
기타 모든 장 지 의 iPhone/iPad/iPod 설정 확 인 란 이 해 제 되어 있는지 
확 인 하십시오. 


블루투스 설 정 을 비 활 성 화 하려면 위 절 차 를 반 복 하세요. 블루투스 상자 
^ zx 
ž 


iPhone/iPad/iPod 

블 루 투 스 를 이용해 EV3 브 릭 을 Apple iOS 2al(iPhone, iPad, 
1 ㅁ 000) 에 연 결 하려면 이 MAS 선 택 하 십 시 오 (108 장 치 의 블 루 투 스 가 
활 성 화 되었는지 확 인 하 십시오). 또한 iPadol|4] EV3 Programmer 
Apps 연결할 때도 이 설 정 이 활 성 화 되어야 합니다. 


참고: 0| 설 정 을 사 용 하면 EV3 브 릭 과 기타 H| 105 SEE 
컴퓨터, Android 장치, 7IELEV3 브릭 등 ) 를 연결할 수 없습니다! 


표준 블루투스 연결 기 능 과 ios 장 치 의 블루투스 기 능 은 동시에 
활 성 화 할 수 없습니다 

108 장 치 의 블루투스 통신 7 활 성 화 하거나 비 활 성 화 하려면 상하 
버 튼 을 이용해 “iPh RE 을 선 택 하 고 가운데 HES 눌러 
확 인 합 니다. EV3 브릭 디 스 플 레 이 의 좌 상 단 에 블루투스 아 이 콘 이 
표 시 됩 니다. 


^£ Connect ions 
€ Visibility O 
© Bluetooth O 
iPhone /iPad /iPod O 
STOTT eR une 


사 용 하지 않을 
때 블루투스 설 정 을 
비 활 성 화 해 두 면 EV3 

브 릭 을 더 효 율 적 으로 

구 동 할 수 


있습니다. 
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EV3 기술 


m 


V3 브릭 인터페이스 


연결 

이 옵 션 을 사 용 하면 사용 가능한 다른 블루투스 장 치 를 찾아 선택할 
수 있습니다. ( 블 루 투 스 가 활 성 화 되어 있는지 확 인 하세요.) " 연 결 "을 
클 


E 
TES 
클 릭 하 면 신뢰할 수 있는 장 치 에 체크 표 시 가 되어 있는 SARI E = 
= Bobs Phone 


니다. 신뢰할 수 있는 장 치 에는 암 호 가 필 요 하지 FE 


위, 아래 HES 사 용 하여 연 결 하려는 목 록 의 장 치 를 선 택 합니다. re 
확 인 하려면 가운데 HES 누 르 세요. 아직 즐 겨 찾 기 로 표 시 되지 


즐 
않은 장 치 에 연 결 을 시 도 하면, 연결 설 정 을 위해 암 호 를 입 력 하 라는 
메 시 지 가 표 시 됩니다. 장 치 에서 암 호 를 확 인 하면 
연 결 됩니다. 


표시 유형 

표시 유형 설 정 을 선 택 하면 (다른 EV3 브 릭 을 포함한) 다른 블루투스 

장 치 에서 사 용 자 의 EV3 브 릭 을 찾아 연결할 수 있습니다. 표시 유 형 을 ic 
선 택 하지 않으면, 다른 블루투스 장 치 의 검색 명 령 에 EV3 브 릭 이 


반 응 하지 않습니다. 


Tas. Lo r4 
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EV3 기술 


EV3 브릭 인터페이스 


Wi-F 
여 기 에 서 EV3 브 릭 의 Wi-Fi SAS 활 성 화 하고 무선 네 트 워 크 에 
연 결 합 니다. 설정 화 면 에서 Wi-Fi 선택한 후에 위, 아래 

사 용 하여 "WiFi" 를 선 택 하 고 가운데 HES 눌러 확 인 합 니다. WiFi 
상 자 에 확 인 란 이 나 타 납니다. 이제 EV3 브 릭 의 Wi-Fi7t 활 성 화 되며, 
EV3 디스플레이 브릭 왼 쪽 에 Wi-Fi 아 이 콘 이 표 시 됩니다. 


O WiFi 


^ Connect ions 
D 
4 Brick Name 


메인 설정 화 면 으 로 돌 아 가 려면 화면 하 단 의 체크 BAS 선택할 
때 까지 아래 버 튼 을. 누른 다음, 가운데 버 튼 을 눌러 확 인 하세요. 


EV3 브 릭 을 무선 네 트 워 크 에 연 le 는 방 법 에 대한 자세한 내 용 은 
페 이 지 의 컴 퓨 터 에 EV3 = 결 하기 섹 션 을 참 조 하세요. 


Wi-Fi 활성화 


참 고 : ㄷ 3 Programmer 400 과 EV3 브릭 사 이 의 Wi-Fi 연결 기 능 은 
지 원 되지 않습니다. 


브릭 이름 
이 메 뉴 를 이용해 EV3 브 릭 의 이 름 을 보거나 변경할 수 있습니다 = 
설정 화 면 에서 아래쪽 HES 이용해 브릭 이름 메 뉴 로 이 동 하 십시오. Bs 


현 재 의 EV3 브릭 이 름 이 표 시 됩니다. OSS 변 경 하려면 OM 상 하 좌우 
브릭 버 튼 을 이용해 새 이 름 을 입 력 하십시오. 이어 디 스 플 레 이 의 
키 보 드 의 Enter 키 를 강조 표 시 한 다음, 가운데 버 튼 을 누르면 M 
EV3 브릭 이 름 이 저 장 됩니다. 


참고: 브릭 이름 기 능 을 사 용 하려면 펌웨어 V1.07 이 상 이 필 요 합니다. 
펌웨어 업 데 이 트 에 관한 자세한 내 용 은 54 페 이 지 에 서 찾 아 볼 수 
있습니다. 
브릭 정보 
하드웨어 및 펌웨어 버전, EV3 브릭 OS 빌드 등 EV3 브 릭 의 현재 
기술 사 양 을 알고 싶을 때 이 정 보 를 찾 아 볼 수 있습니다. 메모리 여유 


공 간 이 얼마나 남 았 는지 알아볼 수도 있습니다. 
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EV3 = 1101 


운영 체제: 
+ Windows: 최신 서비스 팩 이 적용된 Windows 
Vista(32/64H| E) 또는 이후 버 전 의 Windows 
+ Macintosh: 최신 서비스 팩 이 적용된 Mac OS X v10.6 또는 
이후 버 전 의 Mac OS 
시스템 사양: 
+ 듀 얼 코 어 프로세서 2.0 GHZ 이상 
+ 2 GB 이상의 RAM 
+ 2 68 의 하드 디스크 여유 공간 
+ XGA 디 스 플 레 이 (1024 x 768) 
+ 사용 가능한 USB 포트 1 개 
LEGO® MINDSTORMS? ㄷ \3 는 상기 사 양 을 
충 족 하 지 않는 하 드 웨 어 가 장 착 된 특정 
노트북 모 델 을 지 원 하지 않습니다. 


로봇 조립 자 체 로도 즐거운 일 이지만 로 봇 공 학 의 핵 심 은 실제로 
움직이는 사 실 감 과 작 업 을 완 수 하는 성취 

LEGO® MINDSTORMS? EV3 소 프 트 웨 어 는 쉽고 
기 반 의 프로그래밍 인 터 페 이 스 입니다. 


소프트웨어 설 치 하 기 


컴 퓨 터 가 최소 시스템 요 구 사 항 에 부 합 된다는 사 실 을 확 인 하면 
소 프 트 웨 어 를 설치할 준 비 가 끝난 것 입니다. 모든 프 로 그 램 을 닫고 
EV3 소프트웨어 애플리케이션 폴 더 의 설치 파 일 을 두 번 클 릭 하세요. 
이제 설 치 가 시 작 됩니다. 
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EV3 x 1101 


로비 


EV3 소 프 트 웨 어 를 ei 때 마 다 로비 영 역 이 자 동 으로 시 작 됩니다. 4. 최근 열 기 ㅡ 작 업 한 최신 프 로 젝 트 에 손쉽게 액 세 스 할 수 

로 비 에서는 소 프 트 웨 어 로 기 능 을 더 쉽게 찾아 작 업 할 수 있으며, 있습니다. 

필요한 모든 기 능 을 이용할 수 있습니다. 5. 퀵 스 타 트 ㅡ 간단한 소개 동영상, EV3 사용 설명서, 소프트웨어 
도움말 등 의 지원 리 소 스 입니다. 

비 에 서 찾 아 볼 수 있는 옵 션 과 자 원 은 다 음 과 같습니다. " A "S 
SHUT c dM 더 조에 RS 6. '^—LEGO.com/mindstormsol M 제 공 하는 짧은 이 야 기 와 
1. 로비 탭 ㅡ 항상 로 비 로 돌아가는 버 튼 입니다. 뉴스 기 사 입 니 다 ( 인 터넷 연결 필요). 

2. 프로젝트 추 가 - 여 기 에 서 자 신 만 의 로 봇 을 프 로 그 래 밍 하 기 위한 7. 추가 로 봇 ㅡ 더 많은 모 델 을 조 립 하고 프 로 그 래 밍 하는 방 법 을 볼 

새 프 로 젝 트 를 추 가 합니다. 수 있 습 니 다 ( 인 터넷 연결 필요). 


3. 로봇 미 션 ㅡ 여 기 에 서 다섯 개의 메인 QUE 조 립 하 고 
프 로 그 래 밍 하기 시작할 수 있습니다. 


T 
ÆmnasTerms 


사용 설명서 
w mndsTerms 
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EV3 소프트웨어 


프로젝트 속성 및 구조 


새 프 로 그 램 을 열면 프로젝트 폴더 파 일 이 자 동 으로 만 들 어 집니다. 
프로젝트 내 에 서 사 용 되 는 모든 프로그램, 이미지, 사운드, 동영상, 
지침 및 기타 자 산 이 이 프로젝트 폴 더 에 자 동 으로 저 장 됩니다. 덕 분 에 
프 로 젝 트 를 쉽게 저 장 하고 다른 사 람 들 과 공 유 할 수 있습니다. 


로 젝 트 는 화면 상 단 에 탭 형 태 로 표 시 됩니다. 그 아 래 에는 선택한 
에 속한 프 로 그 램 의 탭 이 표 시 됩니다. 다른 탭 의 오 른 쪽 에 있는 
| 프 로 젝 트 나 프 로 그 램 을 추 가 할 수 있습니다. × 


ww + [HUN 

= ul IH 
ra mu 

n? 

Ol: 
=p 

> 


프로젝트 속성 페이지 

프로그램 탭 의 맨 왼 쪽 에서 렌치 모 양 이 있는 HS 클 릭 하면 프로젝트 
속성 페 이 지 로 이 동 합니다. 이 페 이 지 에서는 현재 선택한 프 로 젝 트 의 
정 보 가 순 서 대 로 표 시 됩니다. 모든 프로그램, 이미지, 사운드 및 기타 
자 산 이 표 시 됩 니다. 여 기 에 서 텍스트, 이미지, 동 영 상 으로 로 비 에 서 


프 로 젝 트 를 설 명 하 는 방 법 을 결정할 수 있습니다. 


Project* x 
# | Cà Program X || © Program2 x |F 
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EV3 소프트웨어 


프로젝트 속성 및 구조 


표시된 프로젝트 속 성 은 다 음 과 같습니다. 
. 프로젝트 설 명 ㅡ 프 로 젝 트 에 제 목 을 지 정 하고, 이를 설 명 하며, 
프 로 젝 트 를 미 리 볼 때 로 비 에 나타나게 하려는 이 미 지 와 
동 영 상 을 삽 입 할 수 있습니다. 


_ 


2. 프로젝트 콘텐츠 개 요 ㅡ 여 기 에 서 프 로 젝 트 에 포 함 된 모든 자산 
( 예 : 프로그램, 이미지, 사운드 및 마이 브 릭 ) 을 찾을 수 있습니다. 

3. 데이지 체인 모 드 ㅡ 이 확 인 란 을 사 용 하면 데이지 체인 모 드 를 
활 성 화 하 여 연결된 EV3 브 릭 을 네 개 까지 프 로 그 래 밍 할 수 


있습니다. 


4. 8$ —LEGO.com/mindstorms0l| ^] 프 로 젝 트 를 쉽게 공 유 할 
수 있 습 니 다 ( 인 터넷 연결 필요). 


Program.ev3p 
Program2.ev3p 


프로젝트 속성 페이지 
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로봇 미션 


EV3 소프트웨어 로비 AHAI TRACK3R, SPIK3R, EV3RSTORM, 
R3PTAR, GRIPP3RO|2}= 다섯 개의 멋진 로 봇 이 있습니다. 이들 
로 봇 은 LEGO® MINDSTORMS* ㄷ \3 로 조 립 하고 프 로 그 래 밍 하 는 S 
가지 방 법 을 시 범 적 으 로 보 여 주 기 위해 LEGO 디 자 이 너 들이 만든 
것 입니다. 로 봇 을 클 릭 하면 해당 로 봇 의 미션 개 요 로 이 동 합니다. 
미 션 은 프로그래밍 기 초 를 안 내 하고 EV3 하드웨어 및 조립 시 스 템 을 
이 해 하는 데 도 움 을 주기 위한 것 입니다. 


각 미 션 은 로 봇 의 일 부 를 조 립 하 고 프 로 그 래 밍 하 는 데 도 움 을 줍니다. 
첫 번째 미 션 부 터 시 작 하 여 차 례 대로 진 행 하면 됩니다. 모든 미 션 을 
완 료 하 면 로 봇 이 완 성 되고 명 령 을 기 다 립 니다. 모든 미 션 은 네 단 계 로 
구 성 되어 있습니다. 


+ 목표 
+ 만들기 
+ 명령 
+ 출발! 


LabVIEW 


| &|EVSRSTORM 미션 개요 


아 래 에서 미션 하 나 를 선 택 하세요. A 미 션 부터 01 여섯 번째 미 션 까지 모두 


미 션 별로 다 음 과 같은 네 단 계 가 있습니다. 
1.9 목표 * 2.0. 만들기 3.73 
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EV3 소프트웨어 


직 관 적 인 아 이 콘 기 반 프 로 그 래 밍 인 터 페 이 스 로 로 봇 을 프 로 그 래 밍 하세요. 3. 하드웨어 HOIXI—EVS 브 릭 과 의 통 신 을 여기서 설정 및 관 리 하고, 
원하는 액 션 을 프로그래밍 창 으로 끌어다 놓고 로 봇 의 동 작 에 맞게 어떤 모 터 와 센 서 가 연 결 되어 있는지 확 인 합니다. Eva 브 릭 으로 
조 정 하세요. 프 로 그 램 을 다 운 로 드 할 수도 있습니다. 
4. 콘텐츠 편 집 기 ㅡ 소 프 트 웨 어 에 포 함 되어 있는 디지털 Aas. 
EV3 프로그래밍 인 터 페 이 스 의 기본 영 역 은 다 음 과 같습니다. 설 명 서 를 가 져 오거나 텍스트, 이미지, 동 영 상 을 사 용 하여 
1. 프로그래밍 캔 버 스 ㅡ 프 로 그 램 의 레 이 아 웃 을 여기서 그 려 봅니다. 프 로 젝 트 를 문 서 로 만듭니다. 
2. 프로그래밍 팔 레 트 ㅡ 프 로 그 램 의 조립 브 릭 을 여기서 찾 아 봅니다. 5. 프로그래밍 도구 모 음 ㅡ 여기서 프 로 그 램 으로 작 업 할 기본 도 구 를 
찾 아 볼 수 있습니다. 
5 


파일 편집 도구 도움말 


EX Project* x ES 
# | Cà Program x + à 


4 
1 
[Dv —  Jmmmwws) EE 
2 i fu] gao: vion - 3 
BELLI ^b 
€ &J Le 


프로그래밍 인터페이스 
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EV3 소프트웨어 


프로그래밍 브릭 및 팔레트 


BRS 제 어 하 는 데 필요한 모든 프로그래밍 Bel 프로그래밍 


인터페이스 하 단 의 프로그래밍 팔 레 트 에서 프로그래밍 캔버스 아 래 에 
있 습 니 다 . 프 로 그 래 밍 브 릭 은 형 식 과 특 징 에 따라 카 테 고 리 로 구 분 되어 
필요한 브 릭 을 쉽게 찾을 수 있습니다. 


EV3 프로그래밍 인 터 페 이 스 에 대해 자세히 알아보고 첫 번째 
프 로 그 램 을 시 작 하 는 방 법 을 보려면 로 비 의 퀵 스타트 섹 션 에서 
시 작 하 기 및 소프트웨어 개요 동 영 상 을 참 조 하세요. 


EV3 소프트웨어 도 움 말 에서 프로그래밍 방 법 에 관한 자세한 S E 


찾 아 볼 수도 있습니다. 


도자 브리 
oa = 


— 
( 왼 쪽 부터 오 른 쪽 으로) — 
+ 미디엄 모터 3 T 
+ 라지 모터 " " Lm. " NEN 
+ 조 향 모드 ze 


r 
r 
P 


+ 디스플레이 
+ 사운드 
+ 브릭 상태 표 시 등 


( 왼 쪽 부터 오 른 쪽 으로) = | - = 
a W^ p l C — ! 


+ 컬러 센서 =.. m lL) mm. sm" 
+ 적외선 센서 

+ 모터 회전 

+ 타이머 

+ 터치 센서 
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EV3 소프트웨어 


데이터 브릭 — ee 

2) 22 HE Bao 

+ 상수 - | m- T" al | 해 | - T" m | - = 
+ 배열 © 
+ 논리 
+ 수학 
+ 올 림 / 내 림 
+ 비교 

+ 범위 

+ 텍스트 
+ 랜덤 


Es 


^ 
ut 
A 


rere 


LE 


+ 파일 접속 그 e. 


+ 블루투스 연결 
+ 작동 상태 유지 
+ 원시 센서 값 
+ 비 조 정 모터 

+ 모터 반전 

+ 프로그램 정지 


마이 브릭 LOC A —H 
여러 프 로 그 램 에서 프 로 그 램 의 T Cann 
동일한 세 그 먼 트 를 반 복 해서 phe psa 


사 용 하 면 , 마이 Bars 
생 성 하 기 에 좋습니다. 

마이 브 릭 이 만 들 어 지 면 
같은 프로젝트 내의 후속 

프 로 그 램 에 해당 단일 브 릭 을 


간단히 삽 입 할 수 있습니다. 
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EV3 소프트웨어 


하드웨어 페이지 


하드웨어 페 이 지 에는 EV3 브 릭 에 관한 폭 넓 은 정 보 가 나와 있습니다. 
프 로 그 램 을 작 업 할 때 항상 오른쪽 하단 모 서 리 에 위치해 있으며 
필요할 경 우 에는 확 장 / 축 소 탭 을 사 용 하여 축 소 할 수 있습니다. 축소 
상 태 에서는 프 로 그 램 이나 실 험 을 다 운 로 드 하는 하드웨어 페이지 
컨 트 롤 러 를 볼 수 있습니다. 


EV3 


2 


하드웨어 페이지 컨트롤러 HE] 7182 다 음 과 같습니다. 
. 다 운 로 드 ㅡ 프 로 그 램 을 EV3 브 릭 에 다 운 로 드 합니다. 하드웨어 페이지 컨트롤러 


다운로드 및 실 행 ㅡ 프 로 그 램 을 EV3 브 릭 에 다 운 로 드 하 고 즉시 
실 행 합니다. 


N — 


v3 브 릭 을 컴 퓨 터 에 연 결 하면 위쪽 작은 창의 EV3 텍 스 트 가 


LEGO.com/mindstorms 


LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/ 
sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013, 2015 The LEGO Group. 041329. 


EV3 소프트웨어 


하드웨어 페이지 


브릭 정보 

브릭 정보 탭 에는 현재 연결된 Ev3 브릭, 63 브릭 이름, 배터리 잔량, 
펌웨어 버전, 연결 유형, 메모리 표시 막 대 와 같이 6\3 브 릭 에 관한 

중요한 정 보 가 표 시 됩니다. 메모리 브라우저 및 무선 설정 도 구 에도 

x 


2 
14st 4 있습니다. 


포트 보기 

포트 보기 HE EV3 브 릭 에 연결된 센 서 와 모 터 에 관한 aus 
보 여 줍 니다. EV3 브 릭 을 컴 퓨 터 에 aspe 이 정 보 가 자동 
식 별 되 며 , 실시간 값 을 확인할 수도 


인 할 수도 니다. 
않아도 포트 보기 탭 을 수 동 으로 설정할 수 있습니다. 포 트 를 를 FN 
후 목 록 에서 적절한 센 서 나 모 터 를 선 택 하 세요. 


사용 가능한 브릭 탭 에는 현재 연 결 에 사용할 수 있는 EV3 브 릭 이 
표 시 됩니다. 연결할 EV3 브 릭 과 통신 유 형 을 선택할 수 있습니다. 기존 
EV3 브릭 연 결 을 분 리 할 수도 있습니다. 


EV3 소프트웨어 도 움 말 에서 하드웨어 페이지 사용 방 법 에 관한 자세한 
정 보 를 찾 아 볼 수 있습니다. 


TEE [rrrrry ss 
Wl 9901: V1.01H * 
> 

로: 연결 유형: uss Al G 
= S (>) 

브릭 정보 4 
[A 0 Jj[B 0 Jj[c 0 Di 26 EV3 
m |e /%e | we | 
186 0 Jj[2 0 (3 20 j[4 0 b 

a 

|__| ee | T 

포트 보기 4 
[e Bo 1 = 
| E + 
l= hoes ^ 
E > 
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EV3 소프트웨어 


콘텐츠 편 집 기 는 사 용 자 가 프 로 젝 트 의 목표, 절차, MAS 문 서 화 하는 2. 편 집 / 보 기 모 드 ㅡ 페 이 지 를 보거나 편 집 할 수 있습니다. 
편리한 WHS 지 원 합니다. 텍스트, 이미지, 동영상, 사운드 효 과 뿐 — 3 페이지 탐 색 - 다음 폐 이 지 나 이전 페 이 지 로 이 동 합니다. 
아니라 조립 설 명 서 까지 포 함 시릴 수 수 웠습니다 콘텐츠 편 집 기 는 사전 : = 목 을 추 가 합 

5. 페이지 영 역 ㅡ 메인 콘 텐 츠 를 보고 편 집 할 수 있는 곳 입니다. 
각 각 의 페 이 지 를 다양한 레 이 아 웃 으로 사용자 지정할 뿐 아니라, 특정 6. 아 이 콘 ㅡ 페이지 영 역 에 추 가 할 콘텐츠 SHS 선 택 합니다. 
프로그램 열 기 나 특정 프로그래밍 브릭 선 택 과 같은 ASE 작 업 을 7. 페이지 축소 보 기 ㅡ 축소판 이 미 지 를 사 용 하여 특정 페 이 지 로 
자 동 으로 실행할 수 있습니다. 이 동 합니다. 


8. 페이지 추 가 / 삭 제 ㅡ 페 이 지 를 추 가 할 때 14 가 지 다양한 템 


i=] 
릿 을 


Wi 


콘텐츠 편 집 기 는 EV3 소 프 트 웨 어 의 오른쪽 상단 모 서 리 에 있으며 ME BE & 바 시 * 
프 로 젝 트 를 작 업 할 때 마 다 사용할 수 있습니다. 책 아 이 콘 이 그려진 ET WM 
2 HES 사 용 하여 콘텐츠 편 집 기 를 열 A 있습니다. 콘텐츠 편 집 기 가 9. 페이지 설 정 ㅡ 형식, 페이지 작업, 다음 페이지 탐색 등 Zt 페 이 지 의 
열려 있으면 프로젝트 또는 프 로 그 램 에 대해 만들어진 모든 콘 텐 츠 를 특수 설 정 을 실 시 합니다. 
확인할 수 있습니다 
EV3 소프트웨어 도 움 말 에서 콘텐츠 편집기 사용 방 법 에 관한 자세한 
콘텐츠 편 집 기 를 구 성 하는 기본 영 역 과 기 능 은 다 음 과 같습니다. 정 보 를 찾 아 볼 수 있습니다. 
1. 콘텐츠 편집기 열 기 / 닫 기 ㅡ 여 기 에 서 콘텐츠 편 집 기 를 열고 닫을 
수 있습니다 


2) E32) (& | ( (5]e alaha (F2 €] 1 


1 v |>) v Fa 
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EV3 소프트웨어 


도구 


EV3 소 프 트 웨 어 의 상단 메뉴 표 시 줄 


[는 EV3 소프트웨어 ABS 
지 원 하고 추가 기 능 을 제 공 할 수 있는 몇 7 Q 


| 지 도 구 가 있습니다. 


EV3 소프트웨어 도 움 말 에서 도 구 에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 


사운드 편집기 

나 만 의 사운드 효 과 를 만 들 거나 63 공식 사운드 파 일 을 선 택 하여 
사용자 지 정 합니다. 이 사 운 드 는 나중에 사운드 릭 을 
한 
= 


사 용 하 여 BRS 프 로 그 래 밍 하 는 A 사용 


이미지 편집기 

나 만 의 이 미 지 를 디 자 인 하 거나 기존 이 미 지 를 사용자 지 정 하여 

25 브릭 디 스 플 레 이 를 창 의 적 으로 사용할 수 있습니다. 그런 다음 
스 플 레이 프로그래밍 Beli 사 용 하 여 로 봇 을 프 로 그 래 밍 하 는 

데 에 토 사용할 수 있습니다. 


마이 브릭 빌더 
가끔씩 다른 프 로 젝 트 나 프 로 그 램 에서 다시 사용할 만한 우수한 


프 로 그 램 을 만들고 싶을 때가 있습니다. 마이 브릭 빌 더 는 이 
미 니 프 로 그 램 을 만들어 이름, 아이콘, 파 라 미 터 를 점 의하 는 특별한 
마이 브 릭 을 생 성 할 수 있게 도 와 줍니다. 마이 브 릭 은 마이 브릭 
프로그래밍 팔 레 트 에 자 동 으로 보 관 됩니다. 


펌웨어 업데이트 

주 기 적 으로 업 데 이 트 된 펌 웨 어 를 EV3 브 릭 에 사용할 수 있습니다. 
사용할 수 있는 새로운 버 전 이 있으면 설 치 하는 것이 좋습니다. 
도 구 는 사용 가능한 새 펌웨어 버 전 이 있는지 알 려 주 며 , 63 브 릭 에서 
이를 업 데 이 트 하도록 도 와 줍니다. 


무선 설정 


Wi-Fi& 사 용 하여 EV3 브 릭 과 ㄷ \3 소 프 트 웨 어 의 통 신 을 설 정 하려면, 
이 도 구 로 무선 연 결 을 설정할 수 있습니다. OI 작 업 을 하려면 EV3 
브 릭 용 Wi-Fi USB &zs 준 비 하 고, EV3 브 릭 에서 Wi-Fi SS 


활 성 화 해야 합니다. 


브릭 가 져 오 기 

프로그래밍 팔 레 트 에 Aj 브 릭 을 추 가 합니다. 이는 A 레 고 * 프 로 그 래 밍 
브 릭 뿐 아니라 타사 센 서 와 ' 연 관 하 0 d 다른 제 조 업 체 에서 개 발 한 
브 릭 일 수 있습니다. 이러한 브 릭 은 먼저 컴 퓨 터 로 다 운 로 드 한 후 이 
도 구 를 사 용 하여 EV3 소 프 트 웨 어 로 가져올 수 있습니다. 
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EV3 소프트웨어 


도구 


메모리 브라우저 
EV3 브 릭 에 저 장 한 


브 라 우 저 는 EV3 브 릭 의 메모리 사 용 을 간단히 보 여 줍 
카 드 가 있으면 이 카드 포함). 메모리 브 라 우 저 를 사용 
컴퓨터 사 이 에서 이동 
EV3 브 릭 에 포 함 된 파 일 을 복사 및 삭제할 수 있습 


사운드, 그래픽, 기타 파 일 을 EV3 브 릭 과 Z 


yoz 다운로드 
고급 ASAE EV3 브 릭 에서 일반 작업용 


수 있습니다. EV3 브릭 WS 일반 EV3 
도 구 를 사 용 하여 EV3 브 릭 으로 다운로드 = 
sog 나타나며, 브릭 프로그래밍 및 x 

함께 사용할 수 있습니다. 


브릭 프로그램 가 져 오 기 
이 RTE 사 용 하면 EV3 브 릭 의 브릭 
EV3 소프트웨어 프 로 그 래 
소 프 트 웨 어 의 전체 기 능 을 사용 


내 용 은 쉽게 사 라 져 버릴 수 있습니다. 메모리 


니 다 ( 삽 입 한 SD 

하여 프로그램, 
하고, 
니다. 


애 플 리 케 이 션 을 생 성 해볼 
로 그 램 으로 만들 

때 Beleg 화 면 에 AN 
포트 보 기 와 ue 기본 uut 


들지만, 이 


| 프로그램 앰 에서 만든 프로그램 
밍 환 경 으로 가져올 수 있습니다. 이제 EV3 
하여 z 27112 & 개 선 할 + 있습니다. 
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EV3 
PROGRAMMER 
APP 


지 원 되는 장 치 의 전체 목 록 과 최소 시스템 사양 보기: 
www.LEGO.com/mindstormsapps 


LEGO® MINDSTORMS? Programmer App R3PTAR, TRACK3R, 
EV3RSTORM, SPIK3R 및 GRIPP3RO] 대한 모든 AS 배울 수 
있는 훌륭한 수 단 이 되는 동시에 태 블 릿 에 서도 EV3 소 프 트 웨 어 와 
똑같이 프 로 그 래 밍 을 할 수 있는 환 경 을 제 공 합니다. 또한 도전 의 욕 을 
자 극 하는 흥미로운 로봇 미 션 이 포 함 되어 있을 뿐 아니라, 자 신 만의 
프 로 그 램 을 작 성 하 여 로 봇 에 생 명 을 SSS 수 있습니다. 


Programmer App 설치 


우선 자 신 의 태 블 릿 이 최소 시스템 사 양 을 충 족 하 는지 확인한 다음, 장치 
상에서 App Store/Google Play 여 십시오. 이어 무료 9H 섹 션 에 서 
LEGO MINDSTORMS EV3 Programmer& 찾아 설 치 하십시오. 
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EV3 
PROGRAMMER 
APP 


로비 


로 비 는 Programmer Apps 열 때 마 다 가장 처음 표 시 되는 화 면 입 니다. 
아울러 로비 화 면 에 서 프 로 그 램 을 생 성 하 거나 이 전 에 생 성 하 여 저장해 
둔 프 로 그 램 을 열 거 나 로봇 OMS 탐 색 하 거나 Programmer App 
익히는 데 도 움 이 되는 기타 ASO] 접 근 하는 등 의 HHS 손쉽게 


행할 수 있습니다. 


> nio m 


로 비 에 표 시 되는 SMF 자 료 는 다 음 과 2 

1. 도 움 말 ㅡ 로 비 의 주요 구 성 요 소 에 대한 
ERET 다. 

2. 내 프로그램 탭 ㅡ 새 프 로 그 램 을 생 성 하거나 이 전 에 생 성 한 
프 로 그 램 을 로 드 할 수 있습니다. 또한 프 로 그 램 을 삭 제 하거나 
복 제 하 거나 공 유 할 수 있 습 니 다 (자세한 내 용 은 아래 참조). 
참고: 프 로 그 램 을 수 정 하 러 면 프로그램 이 름 을 터 지 하십시오. 

3. 로봇 미 션 ㅡ 각 각 의 로 봇 을 터 치 하고 미션 해 결 에 도 전 할 수 
있습니다. 


니다. 
이 오버레이 창 에 


H2 
EE 
A D: 
= © 


. 확 장 ㅡ 하단 창의 크 기 를 


. 메 뉴 ㅡ 이 아이콘 


늘려 더 많은 프 로 그 램 을 한번에 볼 수 
있습니다. 


. 선 택 ㅡ 프 로 그 램 을 선 택 합 니 다 (이어 프 로 그 램 을 삭 제 하거나 


복 제 할 수 있습니다). 


. 공 유 ㅡ 태 블 릿 에 설치된 호환 가능 MOMMA 등 ) 을 통해 
프 로 그 램 을 공 유 합니다. 
참고: AFE] EV3 소 프 트 웨 어 와 호 환 되는 형 식 으로 


E "+ 
프 로 그 램 을 내 보 내 러 면 데스크톱” 을 선 택 합니다. 
을 터 치 하 면 다 음 과 같은 됩 
도 움 말 ㅡ 빠른 시작 비 디 오 와 EV3 사용자 가 이 드 를 E 수 
있습니다. 
이용 약 관 - ㄴ 660 Group 개 인 정보 취 급 방침, 쿠키 정책, 이용 
약관 및 지원 정 보 를 볼 수 oe 


€101—Programmer ^00 에 서 사용할 언 어 를 선 택 합니다. 


새 프로그램 Program 


로비 개요 
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로봇 미션 


로 비 에는 R3PTAR, TRACK3R, EV3RSTORM, SPIK3R 및 GRIPP3R 각 각 의 로봇 OME 로 봇 의 특정 SES 조 립 하 고 프 로 그 래 밍 하는 
라는 이 름 을 가진 다섯 가 지 의 멋진 로 봇 이 배 열 되어 있습니다. 이들 데 도 움 이 되도록 구 상 되었습니다. 따라서 도전 과 제 를 순 서 대로 
로 봇 은 LEGO® 디 자 이 너 들이 LEGO MINDSTORMS? EV3& 이용해 풀어 보는 것을 권 장 합니다. 모든 미 션 을 완 료 하 면 로 봇 이 완 성 되고 
BRS 조 립 하고 프 로 그 래 밍 하는 방 법 을 시 연 하기 위해 제 작 한 프 로 그 램 을 실행할 준 비 가 완 료 되며, 이 제 부터는 프로그래밍 
작 품 입니다. 미 션 의 개 요 는 원하는 로 봇 을 터 치 하 면 볼 수 있으며, 해당 캔 버 스 에서 프로그래밍 작 업 을 할 수 있습니다 


BRS 이용해 수행 가능한 모든 미 션 이 표 시 됩니다. 여 러 분 이 해야 할 

일은 프 로 그 래 밍 을 통해 R3PTARE 뱀 처 럼 기게 하고 SP1K38 에 게 
벌 레 를 잡게 하고 381 ㅁ 『3# 에 게 SAS 쥐 도록 하는 것 입니다. 또한 
각 미 션 마 다 로 봇 의 미션 수행 장면, 조립 설명서, 그리고 미 션 에 대한 
간략한 설 명 이 담긴 짧은 비 디 오 가 포 함 되어 있습니다. 아울러 완 성 된 
프 로 그 램 과 더불어 프 로 그 램 을 수 정 하는 방 법 과 미션 중에 발 생 하는 
문 제 를 해 결 하는 방 법 에 관한 유용한 참고 정 보 가 함께 들어 있습니다. 


EV3RSTORM 
EV3RSTORM 미션 개요 


아 래 에서 미션 하 나 를 선 택 하세요. 첫 미 션 부터 01 여섯 번째 미 션 까지 모두 완 수 하세요! 


01 구동 및 회전 ua 활 성 화 하기! 03 ois 밖으로 나오기 


미션 시작 


06 탐 색 과 파괴 


미션 시작 미션 시작 미션 시작 


LEGO.com/mindstorms 
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프로그래밍 


EV3 소 프 트 웨 어 와 마찬가지로 Programmer App 또한 사 용 하기 5. 다 운 로 드 ㅡ 활성 프 로 그 램 을 EV3 브 릭 에 다 운 로 드 합 니다. 
쉬운 그래픽 프로그래밍 환 경 을 지 원 하 므로 간편하게 프 로 그 래 밍 을 참고: 이 기 호 는 EV3 브 릭 이 연결된 경 우 에만 표 시 됩니다. 
작 성 하고 로 봇 을 움직이게 할 수 있습니다. 6. 실 행 ㅡ 활성 프 로 그 램 을 EV3 브 릭 에 다 운 로 드 하고 프 로 그 램 을 
실 행 합니다 
프로그래밍 환 경 의 주요 구 성 요 소 와 기 능 은 다 음 과 참고: 프 로 그 램 을 다 운 로 드 하는 데 걸리는 시 간 은 프 로 그 램 에 
같습니다. ZEHE 이 미 지 와 사 운 드 의 개 수 에 따라 달 라 집니다. 
1. 프로그래밍 캔 버 스 ㅡ 여 기 에 서 다양한 프로그래밍 브 릭 을 이용해 7. 프로그램 이 름 ㅡ 현재 열려 있는 프 로 그 램 의 이 름 이 표 시 됩니다. 
프 로 그 램 을 생 성 합니다. 8. 실행 취 소 / 다 시 실 행 ㅡ 프 로 그 램 의 마지막 변경 사 항 을 
2. 프로그래밍 팔 레 트 ㅡ 프 로 그 램 의 작 성 을 위해 필요한 조립 취 소 하 거나 다시 실행할 수 2e 
Hels 여 기 에 서 찾을 수 있습니다. 9. 도 움 말 ㅡ 프로그래밍 EEE 주요 부 분 이 표시된 일 련 의 
3. 포트 보 기 ㅡ - ㄷ \3 브 릭 에 연결된 MAS 모 터 를 E 수 있습니다. 페 이 지 가 표 시 되 며 , 프로그래밍 MILES 상에서 프로그래밍 
여 기 를 터 치 하면 하드웨어 페 이 지 가 열리고 보다 상세한 정 보 가 브 릭 을 다루는 방 법 을 볼 수 있습니다. 
표 시 됩 니 다 (52 페 이 지 의 하드웨어 페이지 섹션 참조). 또한 EV3 10. 로 비 ㅡ 로 비 로 되 돌 아 갑니다. 


브릭 이 름 이 포트 보기 위에 표 시 됩니다. 
4. 크기 변경 및 중앙 정 렬 ㅡ 프로그래밍 캔 버 스 의 크 기 를 조 정 하 여 
모든 개 체 가 보이게 할 수 있습니다. 


I | | 
< À L Program + 


TPF 
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프로그래밍 브 릭 을 이용해 로 봇 에게 des 전 달 하고 원하는 SAS 

하게 할 수 있습니다. 프로그래밍 브 릭 은 프로그래밍 캔버스 하 단 의 

프로그래밍 팔레트 영 역 에 배 열 되어 있으며, 필요한 Bela 손쉽게 

찾을 수 있도록 유 형 과 특 성 에 따라 범 주 별로 구 분 되 어 있습니다 

동작 브리 

on = 

( 왼 쪽 부터 오 른 쪽 으로) 「_ <… llli -y | 


+ 미디엄 QE - = 
Tra FFF > 
+ 조 향 모드 주행 

+ 탱 크 모 드 주행 

+ 디스플레이 

+ 사운드 

+ 브릭 상태 표 시 등 


플로우 브릭 

( 왼 쪽 부터 오 른 쪽 으로) aA a 
DAS ot ER fon eni 
+ 루프 


주석 상자 
프 로 그 램 을 작성할 때 
프 로 그 램 에 관한 Mol AM 9 oO 
상 자 에 기록해 두는 것이 

도 움 이 될 때가 많습니다. 

녹색 주석 상 자 는 동작 

브 릭 에, 주황색 상 자 는 플로우 

브 릭 에 , 그리고 보라색 상 자 는 

프 로 그 램 에 관한 일반적인 

주 석 을 표 시 할 때 사 용 됩니다. 

보기 삼아 여러 가지 로봇 

미 션 에 기 본 적 으로 들어 있는 

주석 상 자 를 확인해 보시기 

바랍니다. 
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하드웨어 페이지 


포트 보 기 ( 프 로 그 래 밍 환 경 에 서 볼 수 있음) 영 역 을 아무 곳 이나 3. 
클 릭 하면 하드웨어 페 이 지 가 표 시 됩니다. 
4. & 


하드웨어 페 이 지 는 다 음 과 같은 영 역 으로 구 성 되어 있습니다. 
1. 브릭 정 보 ㅡ 브릭 이름, 배터리 잔량, 펌웨어 버전, 여 유 / 사 용 
메모리 공간 등 현재 연결된 EV3 브 릭 에 z 관한 ? 각종 정 보 가 
이 영 역 에 표 시 됩니다. 또한 여 기 에 서 EV3 브 
변 경 하거나 eds 차 단 하거나 다른 EV3 브 릭 을 
수 있습니다. 


바꿔 연결할 6 


2. 브릭 포트 정 보 ㅡ - ㄷ \/3 브 릭 의 포 트 에 어느 센 서 와 모 터 가 7 


연 결 되어 있 는 지 에 관한 정 보 가 여 기 에 표 시 됩 니다. AMS 
터 치 하여 모 드 를 변 경 하 거나 모 터 를 터 치 하여 현재 속도, 회전 


방향 및 회전 각도 등 화 면 에 표시된 값 을 바꿀 수 있습니다. 
또한 연결된 모 터 를 초 기 화 할 수 있습니다. 


릭 의 이 름 을 5. 
. 도 움 말 ㅡ 하드웨어 페 이 지 의 


. 뒤 로 ㅡ 프로그래밍 


다 운 로 드 ㅡ 활성 프 로 그 램 을 EV3 브 릭 에 다 운 로 드 합니다. 
호 는 EV3 브 릭 이 연결된 경 우 에만 표 시 됩니다. 


- 활성 프 로 그 램 을 EV3 브 릭 에 다 운 로 드 하고 프로그램 


nio 


: pm 다 운 로 드 하는 데 걸리는 시 간 은 프 로 그 램 에 
함 된 이 미 지 와 사 운 드 의 개 수 에 따라 달 라 집니다. 
프로그램 이 름 ㅡ 현재 열려 있는 프 로 그 램 의 이 름 이 표 시 됩니다. 


주요 구 성 요 소 에 대한 설 명 이 


오버레이 창 에 표 시 됩니다. 
환 경 으로 되 돌 아 갑니다. 


하드웨어 페이지: Progfam 


하드웨어 페이지 
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EV3 소프트웨어 업데이트 


EV3 소 프 트 웨 어 의 도움말 메 뉴 에서 소프트웨어 업 데 이 트 를 클 릭 하 여 
EV3 소 프 트 웨 어 의 최신 버 전 을 확 인 하 십 시 오 (인터넷 연결 필요). 
업 데 이 트 가 지 원 되 는 상 태 에서 AXE 선 택 하 면 웹 사 이 트 가 열 리 며 , 
업데이트 파 일 을 로컬 드 라 이 브 에 CRESS 수 있습니다. 


또한 “소프트웨어 업데이트 자동 확인" sas 클 릭 하 
마다 EV3 소 프 트 웨 어 가 업 데 이 트 를 자동 확 인 하도록 할 


LEGO.com/mindstorms 
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펌웨어 업데이트 


소프트웨어 버 그 를 


펌 웨 어 는 EV3 브 릭 에 포 함 된 소 프 트 웨 어 입니다. 펌 웨 어 가 없으면 EV3 
브 릭 이 작 동 하지 않습니다. 레고 그 룹 은 향상된 기 능 을 추 가 하거나 
수 정 하기 위해 새로운 펌웨어 버 전 을 릴 리 즈 할 수 


있습니다. 


펌 웨 어 를 업 데 이 트 하려면 컴 퓨 터 와 63 브 릭 을 USBE 연 결 해 야 하며, 
컴 퓨 터 가 인 터 넷 에 연 결 되어 있어야 합니다. 


펌웨어 업데이트 도중에 특정한 이유 때문에 EV3 브 릭 이 작 동 을 
멈 추 면 다 음 과 같이 수 동 으로 업 데 이 트 해야 합니다. (이 때 Eva 브 릭 은 


-EV3 브 릭 을 켜고 컴 퓨 터 에 AZ 
. 도구 메 뉴 에서 펌웨어 업 데 이 트 를 선 택 합니다. 


EV3 
펌웨어 업데이트 대화 ax [한 


업데이트 진행 상 황 이 표 시 됩 
브 릭 이 다시 시 작 됩니다. 


결 합 니다. 


확인 버 튼 을 클 릭 하면 새로운 펌웨어 업 데 이 트 가 있는지 확인할 
수 있습니다. 
. 사용 가능한 펌웨어 파 일 에서 최신 펌웨어 버 전 을 선 택 합니다. 
컴 퓨 터 에 있는 펌웨어 버 전 을 대신 사 용 하고 싶으면 탐색 펌웨어 업데이트 도 
스 


브 릭 에 새 펌 웨 어 를 | 다 운 로 드 합니다. 


단 의 업데이트 대화 상 자 에 펌웨어 


니다. 업 데 이 트 가 완 료 되면 EV3 


USBS 통해 컴 퓨 터 에 연 결 되어 있어야 합니다.) 


1. 
2. 
3. 


Ral 
nn pt 


EV3 브 릭 의 뒤로, 가운데, 오른 
EV3 브 릭 이 다시 시 작 되 면 


de 


복 하 세요. 


뒤로 | 버 튼 에 서 손 을 YUC 
"업데이트 중 "이라는 메 시 지 가 화 면 에 표 시 되면 가운데 및 오른쪽 
버 튼 에서 손 을 떼고, 펌웨어 업데이트 도 구 의 다운로드 i 

클 릭 합니다. 이제 펌 웨 어 가 EV3 브 릭 으로 다 운 로 드 되며 자 동 으 
다시 시 작 됩니다. 


LE 업데이트 AE EV3 브 릭 이 작 동 하지 않으면 수동 업데이트 


튼 을 길게 누릅니다. 


펌웨어 업 데 이 트 는 
EV3 Programmer App 
소프트웨어 내 부 에서 지 원 되지 
않으며, EV3 소 프 트 웨 어 를 

통해 수 행 되어야 
합니다. 


수동 펌웨어 업 데 이 트 를 
반 복 하기 이미 EV3 브 브 릭 으 
배 터 리 를 확 SEES 
문 제 의 원 인 이 단순히 
배터리 부족 때문일 수 
있습니다. 


펌 웨 어 를 업 데 이 트 하 면 
EV3 브릭 메 모 리 의 기존 
파 일 과 프 로 젝 트 가 모두 
삭 제 됩니다! 


LEGO.com/mindstorms 


LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/ 
sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013, 2015 The LEGO Group. 041329. 


V3 브릭 초 기 화 하 기 


m 


EV3 브 릭 이 갑자기 FSS 멈 추 며 정상적인 절 차 로 종 료 가 불 가 능 하면 

EV3 브 릭 을 초 기 화 해야 합니다. EV3 브 릭 을 재 설 정 한 다고 해서 EV3 
브릭 메 모 리 의 이전 세 션 에 서 기존 파일 및 프 로 젝 트 가 삭 제 되 지 는 

않습니다. 기존 세 션 의 파일 및 프 로 젝 트 는 손 실 됩니다. 

. EV3 브 릭 이 켜져 있는지 확 인 합니다. 

. EV 브 릭 의 뒤로, 가운데, 왼쪽 Nae 
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